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INTRODUCTION 

This manual contains the assembly drawings and associated parts lists necessary to maintain and 
service the Texas Instruments Model 960B computer. Included in this manual are the drawings 
for the Model 960B with the exception of the following functional units: the Communications 
Register Unit (CRU), the power supply, and the Direct Memory Access Channel (DMAC). The 
assembly drawings and parts lists for these units are included in separate publications, as follows: 



Manual 



Part Number 



Model 960 Computer Maintenance Manual, 
Communications Register Unit Diagrams and 
Parts Lists 



226750-9704 



Model 960B/980B Computer Maintenance 
Manual, Power Supply 



942773-9703 



Model 960/980 Computers Direct Memory 
Access Channel Manual 



966312-9701 



The Model 960B assembly drawings in this manual are listed below, grouped according to function, 
and located on the noted pages. Encircled numbers on the assembly drawings correspond to the 
"Print Item Number" column on the corresponding parts lists (List of Materials). Parts lists are on 
pages in the manual immediately following each associated assembly drawing. 
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00001.000 

00001.000 

00001. )00 

C0001.000 
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DESCRIPTION 
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LM0943652-0001 



VENDOR PART NUMBER 



CHASSIS ASSY, EXPANDED, 9608 

PDWFR SUPPLY ASSY-CPU, 115V 

ESCUTCHEON PLATE t 960B-CPU 

NAMFPLATF-PAPT/SERIAL HI 

mVFP,DUST 

CONTROL PANEL, 960H 

CARD ASSY.PW-ARITHMETIC UNIT 

MFMORY CONTROLLER, 960B, STANDARD 
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PART NUMBER 
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PANEL TRIM, 960B 

SCPFW «4-20 X 1/2 FLAT HE AO , PLAST I TE 

AIR DEFLECTOR 

PACKING SPEC, COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 
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EA 
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0943864-0001 

0172410-0001 

0943707-0001 

0226755-0002 

0226769-0001 

0943697-0001 

0226805-OG01 

0800521-0008 

0943865-0001 

0972988-0020 

0972988-0014 

0972988-0026 

0972998-0027 

0972986-OOOfl 

0235182-0002 

0411101-0057 

0972684-0007 

0416622-0011 



DESCRIPTION 



LM0943652-0002 I 



VENDOR PART NUMBER 



CHASSIS ASSY, EXPANDED, 9609 

POWER SUPPLY ASSY-CPU, 100V 

ESCUTCHEON PLATE, 960B-CPU 

NAMFPLATE-PART/SERIAL NO 

COVFR.DUST 

CONTROL PANFL, 9608 

CARD ASSY.PW-ARITHMETIC UNIT 

MEMORY CONTPOLLER,960B, STANDARD 

CAPD ASSY.PW-CRU INTERFACE 

SLIDF, SOLID BFARING 
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SCREW 4-40 X .875 PAN HEAD CPFS 

SCREW 4-40 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 6-32 X .250 PAN HEAD CRES 

SCRFW 6-32 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 10-32 .375 PAN HEAD CRES 

LOCTITE SFALFNT GRADE 242 

LOCKWASHER # 4 EXTERNAL TOOTH CRES 

SCREW ^-^o X 1/4 LG THD FRM.SLOT HX W/H^l 

WASHER H FLAT 



006666-C-300-S-124 



AFFO. FtOJICT f NOINEEP. 



LOC --242 

QPL - MS35335-57 
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00001.000 

RFF 
00009.000 



EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
FA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 



0416622-0013 
0411101-0058 
0943653-9901 
0943656-0001 
0972360-0001 
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0972363-0406 
0972363-0408 
0943657-0001 
0972364-0408 
0943749-0031 
0943721-9901 
0411101-0060 



HASHER «6 FLAT 

LOCKWASHER #6 EXTERNAL TOOTH CRES 

TEST PROCEOURE, CPU ASSY 

BEZEL 

FASTFNEP 

WASHER #.375 FLAT 

SCREW, PLASTITE, 4-20X3/81 SLOT PAN HOI 

SCREW #4-20 X 1/2 PAN HEAO.PL ASTI TE 

PANEL TRIM, 960B 

SCREW #4-20 X 1/2 FLAT HE AO, PL AST ITE 

AIR OEFLECTOR 

PACKINf, SPEC, COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 
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QPL 



AN960C61 
MS35335-58 



SOU — 62-99-372-10 
QPL - AN960C616L 
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QUANTITY 
ASStMKY 



00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00004.000 
00002.000 
00003.000 
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AP 
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00012.000 
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UNIT 
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EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 
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0943662-0001 

0943679-0003 

0943864-0001 

0172410-0001 

0943707-0001 

0226755-0002 

0226769-0001 

0943697-0001 

0226805-0001 

0800521-0008 

0943865-0001 

0972988-0020 

0972988-0014 

0977988-0026 

0972988-0027 

0972986-0008 

0235182-000? 

0411101-0057 

0972684-0007 

0416622-0011 



DESCRIPTION 



CHASSIS ASSY, EXPANDED, 960B 

POWER SUPPLY ASSY-CPU, 230V 

FSCUTCHEON PLATE, 960B-CPU 

NAMEPLATE-PART/SERIAL NO 

COVER, DUST 

CONTROL PANEL, 960B 

CARD ASSY,PW-ARITHMETIC UNIT 
MEMORY CONTROLLER, 960B, STANDARD 

CARD ASSY,PW-CPU INTERFACE 

SLIDE, SOLID BEARING 

COVER, BOTTOM 

SCREW 4-40 X .875 PAN HEAD CPES 

SCREW 4-40 X .312 PAN HEAD CPES 

SCR^W 6-32 X .250 PAN HEAD CRES 

SCREW 6-32 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 10-32 .375 PAN HGAO CRES 

LOCTITE SEALENT GRADE 242 

LOCKWASHER # 4 EXTERNAL TOOTH CRES 

SCREW 4-40 X 1/4 LG THD FRM.SLOT HX W/Hlj) 

WASHER *4 FLAT _^___^_ 



CKD OKAFTSMAN 



AfTD MOJfCT ENGINEEI 



' FAIT NUMWI 

LM0943652-O003 



VENDOR PART NUMBER 



m 



006666-C-300-S-124 



LOC — 242 

QPL - MS35335-57 
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002? 
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0025 
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0015 

0036 

0037 

0038 

0050 

0051 
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AiStMltY 



00001.000 
00001.000 

PEF 
00001.000 
00002.000 
00004.000 
00003.000 
00007.000 
00001.000 
OOOjI.OOO 
OC001.000 

REF 
00009.000 



UNIT 

Of 

ISSUE 



EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 



DWG. 
SIM 



CUD DRAFTSMAN 



°* TE 01/13/77 



PART NUMBER 



0416622 
0411101 
0943653 
0943656 
0972360 
0416622 
0972363- 
0972363- 
0943657- 
0972364- 
0943749- 
0943721- 
0411101- 



-0013 
-00 58 
-9901 
-0001 
-0001 
-0031 
0406 
0408 
•0001 
0408 
0001 
9901 
C060 
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DESCRIPTION 



WASHER #6 FLAT * ~~ ~ 

LOCKWASHFR #6 EXTERNAL TOOTH CRES 

TEST PROCEDURE, CPU ASSY 

BE7EL 

FASTENEP 

WASHER 0.375 FLAT 

SCREW, PLASTITE, 4-20X3/6 < SLOT PAN HDI 

SCRFH 04-20 X 1/2 PAN HEAD.PLAST I TE 

PANEL TRIM, 960B 

SCREW «4-20 X 1/2 FLAT HEAD, PL ASTITE 

AIR DEFLECTOR 

PACKING SPEC, COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 



AFTO FtOJECT ENGINEEH 



OfSION ENGINEER 



FARI NUMHtft 

LMo943652-0003 



VENDOR PART NUMBER 



71 



QPL 
QPL 



- AN960C61 

- MS35335-58 



SOU — 62-99-372-10 
OPL - AN960C616L 
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LM0943652-0003 



«V 

I 



^ 
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MINT 
ITEM 

wmtn 



0001 

0002 

0003 

0004 

0005 

0006 

0007 

0008 

000*) 

0010 

0011 

0012 

0013 

0014 

0015 

0016 

0017 

0018 

0019 

0020 



AFFOMFG 
V 



DATE 01/13/77 
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QUANTITY 

PW 
ASSEMSIY 



00001.000 
00001.000 
00001.000 
33001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.300 
03C01.330 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00004.000 
00032.000 
00003.000 
00001.000 
00011.000 

AP 
30016.000 
03012.030 
00016.000 



UNIT 
OF 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

FA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



owo. 

SIZE 



PART NUMBER 



CKD. DtAFTSMAN 



0943662-0001 

094 3679-0004 

0943864-0001 

0172410-0001 

0943707-0001 

0226755-0002 

0226769-0001 

09436*37-0001 

0226805-0001 

0800521-0008 

0943B65-0001 

0972988-0020 

0972988-0014 

0972988-0026 

0972988-0027 

0972986-0008 

0235182-3002 

0411101-0057 

0972684-0007 

0416622-0011 



DESCRIPTION 



CHASSIS ASSY, EXPANDED, 960B 

POWER SUPPLY ASSY-CPU, 203V 

ESCUTCHEON PLATE, 960B-CPU 

NAMEPLATE-PART/SEPIAL NO 

COVER, DUST 

CONTPOL PANEL, 960B 

CARD ASSY.PW-ARITHMETIC UNIT 
MEMORY CONTROLLER, 960B, STANDARD 

CARD ASSY.PW-CRU INTERFACE 

SLIDE, SOLID BEARING 

COVER, BOTTOM 

SCREW 4-40 X .875 PAN HEAD CRES 

SCREW 4-40 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 6-32 X .250 PAN HEAD CRES 

SCREW 6-32 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 10-32 .375 PAN HEAD CRES 

LOCTITE SEAlENT GRADE 242 

LOCKWASHER 9 4 EXTERNAL TOOTH CRES 

SCREW 4-43 X 1/4 LG THD FRM,SLOT HX W/Hlj) 

WASHER «4 Fl AT 



DATE 



AFN). FDOJECT ENCINEEt 



DATE 



' " " PAI! NutMM | «V ~*\ 

LM0943(>5 2-0004 \ L j 



VENDOR PART NUMBER 



DESIGN ENGINES, 



TITLE 



006666-C-300-S-124 



LOC — 242 

QPL - MS35335-57 

-TAPTITE CAP S 
QPL - AN960C4L 



COMPUTER, <>63B RACKMOUNT 



mOJECT NO. 



FAKT NUMICI 



LM° <5 ' V3652 ~ 000 '' 



>EV 

L 



I uD \ ' 



<^J 



I N C O R P O 



RATED 



DATE 01/13/77 



LIST or MATERIAL 
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QUANTITY 
PH 

ASSiMHY 



FAKI NUMMt 



LAAo943652 



-OC04 I J 



f fBNT 

ITtM 
NUMKK 



UNIT 
Of 

issue 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



to 



0021 
0022 
002* 
0025 
0029 
0031 
00*5 
0037 
0038 
0050 
0051 
0052 



00001.000 
00001.000 

KEF 
00001.000 
00002.000 
00004.000 
00003.000 
00001.000 
OOC01.000 
00001.000 

REF 
00009.000 



EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 



0416622-0013 
0411101-0058 
0943653-9901 
0943656-0001 
0972360-0001 
0416622-0031 
0972363-0406 
0943657-0001 
0972364-0408 
0943749-0001 
0943721-9901 
0411101-0060 



WASHER «6 FLAT 

LOCKWASHER Mb EXTERNAL TOOTH CPES 

TEST PROCEDUPEt CPU ASSY 

BEZFL 

FASTENER 

WASHER «.375 FLAT 

SCREW, PLASTITE, 4-20X3/8< SLOT PAN HOI 

PANEL TRIM, 9608 

SCREW «4-20 X 1/2 FLAT HEAD , PL ASTITE 

AIR DEFLECTOR 

PACKING SPEC, COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 



QPL - AN960C6L 
QPL - MS35335-58 



SOU — 62-99--S72-10 
QPL - AN960C616L 



CKD MAFTSMAN 



AfTO nOJICT ENGINCM 



DCSION tNONftl 



COMPUTER, 960B RACKMOUNT 



FAIT NUMMI 



LM^ 9 ^ 3652-000 '* 



L 



W 



s^ 



ntiNT 

(TIM 
NUM«« 



0001 

0002 

0003 

003* 

0005 

0006 

0007 

0008 

0009 

0010 

00 11 

001? 

0013 

oot4 

0015 
0016 
0017 
0018 
0010 
0020 

HIAFTSMAN 



INCORPORATED 



DAT* 01/13/77 



LIST or MATERIAL 



PAOE 1 of 



duANtrhr 
«■ 

ASgMKT 



00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00004.000 

00002.000 

00003.000 

00001.000 

00011.000 

AR 
00016.000 
00012.000 
00016.000 



!HUt 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

FA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

FA 



DWG 
Mil 



PART NUMBER 



C«0. DtAFTSMAN 



0943662-0001 

09436 79-0001 

0943864-0001 

0172410-0001 

0943707-0001 

0226755-0002 

0226769-0001 

0943697-0001 

0226805-0001 

0800521-0008 

0943865-0001 

0972988-0020 

0972988-0014 

0972988-0026 

0972988-0027 

0972986-0008 

0235182-0002 

0411101-0057 

0972684-0007 

0416622-00U 



DESCRIPTION 



(lm 



Ml NUMIM 

,0943652-0005 



IIV 

L 



VENDOR PART NUMBER 



CHASSIS ASSY, EXPANDED, 960D 

POWER SUPPLY ASSY-CPU, 115V 

ESCUTCHEON PLATE, 960B-CPU 

NAMEPLATE-PAPT/SERIAL NO 

COVER, DUST 

CONTROL PANEL, 960B 

CARD ASSY,P*-APITHMETIC UNIT 

MEMORY C0NTP0LLER,960B, STANDARD 

CARD ASSY.PW-CRU INTERFACE 

SLIDE, SOLID BEARING 

COVER, BOTTOM 

SCREW 4-40 X .875 PAN HEAD CRES 

SCREW 4-40 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 6-32 X .250 PAN HEAD CRES 

SCREW 6-32 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 10-32 .375 PAN HEAD CRES 

LOCTITE SEALENT GRADE 242 

LOCKWASHER # 4 EXTERNAL TOOTH CRES 

SCREW 4-40 X 1/4 LG THD FRM.SLOT HX W/H(|) 

WASHER «4 FLAT 



0&6666-C-300-S-1 2* 



APfD. WOttCT ENOIN«t 



LOC --242 

p L - MS35335-57 

-TAPTITE CAP S 1 
QPL - AN960C4L 



DfSIGN INOINK, 



COMPUTER, 960B PACKMOUNT 



PtOJKTNO. 



FAIT NUMKI 

LM0943652-0005 



KV 

L 



^ 



INCORPORATED 



f»int 

ITEM 

jflJMIU 
0021 

00?? 

0024 

00? 5 

0029 

0031 

0035 

0036 

0037 

003B 

0039 

00 40 

0041 

0042 

0050 

00 51 

0052 



OUANTIT* unit " 

PEI OF 

ASSIMUT J ISSUE 



00001.000 
OOCOl.OOO 

REF 
00001.000 
OOC02.000 
00004.000 
00003.000 
OC007.000 
00001.000 
00001.000 
CC001.030 
00006.000 
00006.000 
03C06.000 
OC001.000 

REF 
0CC09.000 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



OWG 
SIZE 



CUD. DtAFTSMAN 



DATE 01/13/77 



LIST or MATERIAL 



PAGE 2 o' 



PART NUMBER 



0416622-0013 

0411101-0058 

0943653-9901 

0943656-0301 

0972360-0001 

0416622-0C31 

0972363-0406 

0972363-0408 

0943657-0001 

0972364-0408 

0943659-0001 

0411101-0060 

0416453-0024 

0416622-0033 

0943749-0001 

0943721-9901 

0411101-0060 



DESCRIPTION 



AfTO. HOJECT CNGWEH 



HASHER #6 FLAT 

LOCKWASHER «6 EXTERNAL TOOTH CRES 

TEST PROCEDURE, CPU ASSY 

BEZEL 

FASTENER 

WASHER #.375 FLAT 

SCREW, PLASTITE, 4-20X 3/8( SLOT PAN HO) 

SCREW #4-20 X 1/2 PAN HE AO, PL AST ITE 

PANEL TRIM, 960B 

SCPFW #4-20 X 1/2 FLAT HE AO, PL AST ITE 

BATTERY ASSY, 960B C 980R COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 

NUT, #10 HEX SMALL PATTERN 

WASHER #10 FLAT 

AIR OEFLECTPP 

PACKING SPEC, COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 



DESIGN ENGINES, 



EAII NUMHtl 



LMoi43652-0005 



VENDOR PART NUMBER 



U 



OPL - AN960C6L 
QPL - MS35335-58 



SOU — 62-99-372-10 
3PL - AN960CA16L 



OPL 



AN960C10L 



COMPUTER, 960B PACKMOUNT 



run NijMiti 
LM0943652-0005 



»EV 

I 



ISl 



<W' 



INCORPORATED 



MINT 

ITfM 

MVMKH 



0001 

0002 

0003 

000* 

0005 

0006 

0007 

C008 

0C09 

0010 

0011 

0012 

0013 

001* 

0015 

0016 

0017 

0018 

0019 

C020 



DATE 01/13/77 



LIST or MATERIAL 



MIT NUMtt, 



PAGE 1 of 



LMo9*3652-0006 



OUANTITY 

m 

AMtMUT 



00001.030 

00001.000 

OOC01.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

03001.000 

C0001.000 

00001.000 

00001.000 

C0001.000 

0000*. 000 

OOC02.000 

03003.000 

00001.000 

00011.000 

AP 
30016.000 
00012.000 
00016.300 



UNIT 
Of 

ma 



DIAfTSMAN 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

FA 

EA 



owe. 



PART NUMBER 



CKO. MAFTSMAN 



09*3662-0001 

09*3679-0002 

09*386*-0301 

0172*10-0001 

09*3707-0001 

0226755-0002 

0226769-0001 

09*3697-0301 

0226805-0001 

0800521-0008 

09*3865-0001 

0972988-0020 

0972988-001* 

09729S8-0026 

0972988-C027 

0972986-0 308 

0235182-0002 

0*11101-0057 

097268*-0007 

0*16622-0011 



DESCRIPTION 



DAT! 



APfD. WOJICT CNOMHI 



VENDOR PART NUMBER 




CHASSIS ASSY, EXPANDED, 960B 

POWER SUPPLY ASSY-CPU, 100V 

ESCUTCHEON PLATE, 960B-CPU 

NAMEPLATE-PART/SER1AL NO 

COVER, OUST 

CONTROL PANEL, 960B 

CARD ASSY.PW-AR1THMETIC UNIT 

MEMORY C0NTP0LLER,960B,STAN0ARD 

CARD ASSY.PW-CPU INTERFACE 
SLIDE, SOLID BEARING 

COVER, BOTTOM 

SCREW *-*0 X .875 PAN HEAD CRES 

SCREW *-*0 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 6-32 X .250 PAN HEAD CRES 

SCPFW 6-32 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 10-32 .375 PAN HEAD CRES 

LOCTITE SEALENT GRADE 2*2 

LOCKWASHEP * * EXTERNAL TOOTH CRES 

SrRFW t,-M x I/* LG THD FRM.SLOT HX W/Hlj) 

WASHER «* FLAT 



006666-C-300-S-12* 



LOC — 2*2 

iJPL - MS35335-57 

-TAPTITE CAP S' 
QPL - AN960C*L 



DHION INOINfM 



TITU 



COMPUTER, 960R PACKMOUNT 



FKOJECT NO. 



FAIT NUMKI 

LMcm 3652-0006 



KV 

L 



ON 



N^p 



INCORPORATED 



/ mint 

ITEM 
NUMIEU 



0031 

0022 

0024 

0025 

0029 

0031 

0035 

C036 

0037 

0038 

0039 

0040 

0041 

004? 

0050 

0051 

0052 



DATE 01/13/77 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 2 «>f 



QUANTITY 
ASStMllY 



00001.000 
00C01.000 

PEF 
00001.000 
00002.000 
00004.000 
00003.000 
03007.000 
00001.000 
OC001.000 
00001.000 
00006.000 
00006.000 
00006.000 
00001.000 

PEF 
00009.000 



UNIT 
OF 
ISSUt »" 



EA 
EA 

EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
6A 



CUD DUFTMWN 



PART NUMBER 



0416622-0013 

0411101-0058 

0943653-9901 

0943656-0001 

0972360-0001 

0416622-0031 

0972363-0406 

0972363-040B 

0943657-0001 

0972364-0408 

0943659-0001 

0411101-0060 

0416453-0024 

0416622-0033 

0943749-0001 

0943721-9901 

0411101-0060 



DESCRIPTION 



WASHER #6 FLAT 

LOCKWASHEP #6 EXTERNAL TOOTH CRES 

TEST PROCEDURE, CPU ASSY 

BEZEL 

FASTENER 

WASHEP #.375 FLAT 

SCREW, PLASTITE, 4-20X3/8 1 SLOT PAN HDJ 

SCREW «4-?0 X 1/2 PAN HE AO , PLA ST I TE 

PANEL TRIM, 960B 

SCREW #4-20 X 1/2 FLAT HEAD, PL AST ITE 

BATTERY ASFY, 960B £ 980B COMPUTER 

LDCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CPES 

NUT, #10 HEX SMALL PATTERN 

WASHER #10 FLAT 

AIR DEFLECTOR 

PACKING SPEC, COMPUTER 

LDCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 



PAH I NUMMttf 



LM0943652-0006 



VENDOR PART NUMBER 



m 



QPL - AN960C6L 
QPL - MS35335-58 



SOU — 62-99-3172-10 
QPL - AN960C616L 



OPL 



- AN960C10L 



AFTD. MOJF.CT ENGINES! 



DESIGN ENGINE!, 



COMPUTER, 960B PACKMOUNT 



FAIT NUMKI 



LM0943652-0006 



^ 



INCORPORATED 



DATf 01/13/77 



LIST op MATERIAL 



PAGE 1 of 



Z - ftINt . 
ITEM 

•WW 



0001 

C002 

0003 

0004 

0005 

0006 

000 7 

0008 

0009 

C010 

00 tl 

0012 

0013 

0014 

0015 

0016 

0317 

0018 

0019 

0020 



QUANTITY 
AiSEMHV 



00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001. 000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00004.000 
00002.000 
00033.000 
00001.000 
00011.000 

4R 
00016.000 
00012.000 
00016.000 



UNIT 
Of 

_!$}U!_ 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

FA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

?A 



DWO. 
SIZE 



CKO DEAfTSMAN 



PART NUMBER 



0943662-0001 

0943679-GJ03 

0943864-0001 

0172410-0001 

0943707-0001 

0226755-0002 

0226769-0001 

0943697-C001 

0226B05-0001 

0800521-0008 

0943865-0001 

0972988-0020 

0972988-0014 

0972988-0026 

0972988-G027 

0972^86-0008 

0235182-C002 

0411101-0057 

0972684-0007 

0416622-0011 



DESCRIPTION 



CHASSIS ASSY, EXPANDED, 960B 

POWER SUPPLY ASSY-CPU, 230V 

ESCUTCHEON PLATE, 960B-CPU 

NAMEPLATE-PAPT/SFRIAL NO 

COVER, DUST 

CONTROL PANEL, 960B 

CARD ASSY.PW-ARITHMETIC UNIT 

MEMORY CONTROLLER, 960B, STANDAPD 

CAPO ASSY,PW-CRU INTERFACE 
SLIDE, SOLID REARING 

COVER, BOTTOM 

SCREW 4-40 X .875 PAN HEAD CRES 

SCREW 4-40 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 6-32 X .250 PAN HEAD CRES 

SCREW 6-32 X .312 PAN HEAD CRES 

SCPfW 10-3? .375 PAN HEAD CRES 

LOCTITE SEALENT GRADE 242 

10CKWASHER * 4 EXTEPNAL TOOTH CRES 

SCREW 4-40 X 1/4 LG THD FRM.SIOT HX W/Hlj> 

WASHER #4 FLAT 



DATf 



APFD. MOJECT ENGINEEI 



DATE 



,A«T NUMIEI i ItV 

LM0943652-0007 | L 



VENDOR PART NUMBER 




006666-C-300-S-124 



DEVON fNOINEEl 



TIUE 



LOC — 242 

QPl - MS35335-57 

-TAPTITE CAR S 
QPL - AN°6CC4L 



COMPUTER, 960B RACKMOUNT 



WOJECT NO 



HIT NUMKI 



LM0943652-0007 



«EV 

L 



v^ 



INCORPORATED 



DATE 01/13/7 7 



LIST or MATERIAL 



oc 



PAGE 2 of 



HINT 

ITEM 

NUMHt 

0021 

0022 

0024 

0025 

C029 

0031 

0035 

0036 

00^7 

0038 

C039 

0040 

0041 

0042 

0050 

0051 

0052 



QUANTITY 
fE« 

ASSEM1LY 



00001.000 
00001.000 

REF 
00001. 000 
00002.000 
00004.000 
00003.000 
00007.000 
C0001.000 
00001.000 
C0001.000 
00006.000 
00006.000 
CCC06.000 
00001.000 

PFF 
00009.000 



UNIT 
OF 
ISSUE SIZE 



EA 
EA 
EA 

EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
6A 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 



PART NUMBER 



CUD OMFTSMAN 



0416622 
0411101 
0943653 
0943656 
0972360 
0416622 
0972363 
0972363- 
0943657 
0972364- 
0943659- 
0411101- 
0416453- 
0416622- 
0943749- 
0943721- 
0411101- 



-0013 

-0058 

-9901 

-0 001 

-0001 

-0031 

-0406 

•0408 

•0001 

•0408 

•0001 

0060 

0024 

•0033 

0001 

9901 

0060 



DESCRIPTION 



APfO FDOJECT ENGINE EI 



WASHER #6 FLAT 

LOCKWASHFR #6 EXTERNAL TOOTH CRES 

TEST PROCEDURE. CPU ASSY 

BEZEL 

FASTENER 

WASHER #.375 FLAT 

SCRFW, PLASTITE, 4-20X3/8 < SLOT PAN HD» 

SCREW #4-20 X 1/2 PAN HE AD , PI AST I TE 

PANFL TRIM, 9608 

SCREW #4-20 X 1/2 FLAT HE AD , PL AS TI TE 

BATTFRY ASSY, 960B £ 980B COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 

NUT, #10 HEX SMALL PATTERN 

WASHFR #10 FLAT 

AIR DEFLECTOR 

BACKING SPEC, COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH C«FS 



LM 



PAKI NUMbt* 

0943t>52-0007 



VENDOR PART NUMBER 



QPL 

QPL 



snu 

OPL 



QPL 



DESIGN ENWNEEK 



COMPUTER, 9608 RACKMOUNT 



AN960C6L 
MS35335-58 



-62-99-372-10 

AN960C616L 



- AN960C10L 



fAIT NUMIEI 

LM^ < ' j t3652-000 7 



«EV 

L 



^o 



\^ 



Hun? 

itcm 

numw» 



0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 

oooe 

0009 

00) 

0311 

0012 

0013 

001* 

0015 

0016 

0017 

001R 

0019 

0020 



DRAFTSMAN 



INCOHPORATED 



DATE 01/13/77 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 
ASStMllY 



00001.000 

0C001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00004.000 

00CC2.000 

00003.000 

00001.000 

00011.000 

AR 
OOC16.000 
00012.000 
00016.000 



UNIT 
OF 
ttSUt 



AFFOMFO. 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



owo. 

SIZE 



PART NUMBER 



CUD MAFTSMAN 



0943662-0001 

0943679-0004 

0943864-0001 

0172410-0001 

09437C7-0001 

0226755-0002 

0226769-0001 

0943697-0001 

0226805-0001 

0800521-0008 

0943865-0001 

0972988-0020 

0972988-0014 

0972988-0026 

0972988-0027 

0972986-0008 

0235162-0002 

0411101-0057 

09726B4-0007 

0416622-0011 



DESCRIPTION 



DAT« 



AFfO. MOJfCT ENCMKt 



DAT! 



(iM 



FA«T NUMH1 

i0943652-000 



VENDOR PART NUMBER 



»rn 



CHASSIS ASSY, EXPANDED, 960B 

POWER SUPPLY ASSY-CPU, 200V 

ESCUTCHEON PLATE, 960B-CPU 

NAMFPLATE-PAPT/SERIAL NO 

COVER, DUST 

CONTROL PANEL, 960B 

CARO ASSY.PW-ARITHMETIC UNIT 

MFMOPY CONTPOLLER.960B, STANDARD 

CARO ASSY.PW-CPU INTERFACE 
SLIDE, SOLID BEARING 

COVFR, BOTTOf* 

SCREW 4-40 X .875 PAN HEAD CRFS 

SCPFW 4-40 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 6-32 X .250 PAN HFAD CRES 

SCREW 6-32 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 10-32 .375 PAN HEAD CRFS 

LOCTITE SEALENT GRADE 242 

LHCKWASHER « 4 EXTERNAL TOOTH CPES 

SCREW 4-40 X 1/4 LG THD FRM.SLOT HX W/HlJ) 

WASHFR 04 FIAT 



006666-C-300-S-1 24 



DtSIGN [NGINtll 



IELCAHO 



Tim 



LOC —242 

QPL - HS35335-57 

-TAPTITE CAP S 
OPL - AN960C4L 



COMPUTER, 960B PACKMOUNT 



flOJKT NO. 



FAIT NUMKI | KV 

LM° q * 36ti2 ~ OOC0 L 



o 



HF 



INCORPORATED 



/ MINT 
ITEM 
NUMMI 



0021 

00?? 

0074 

0025 

0029 

0031 

0035 

0036 

0037 

0038 

0039 

0040 

0041 

00 4? 

0050 

00 51 

0052 



QUANTITY 

nit 

ASSIMttV 



00001.000 
00001.000 

RFF 
00001.000 
00002.000 
00004.000 
00003.000 
00007.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00006.000 
00006.000 
00006.000 
00001.000 

REF 
OOC09.000 



UNIT 

Of 

USUI 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



DWO. 

size 



DATE CIO DRAFTSMAN 



DATE 01/13/77 



LIST op MATERIAL 



PART NUMBER 



0416622-0013 

0411101-0058 

0943653-9901 

0943656-0001 

0972360-0001 

0416622-0031 

0972363-0406 

0972363-0408 

0943657-0001 

0972364-0408 

0943659-0001 

0411101-0060 

0416453-0024 

0416622-0033 

0943749-0001 

0943721-9901 

0411101-0060 



PAGE 2 of 



DESCRIPTION 



Am HUMECT ENONEII 



WASHER #6 FLAT "~~~ 

LOCKWASHER #6 EXTERNAL TOOTH CRES 

TEST PROCEDURE, CPU ASSY 

BEZEL 

FASTENER 

HASHER #.375 FLAT 

SCRFW, PLASTITE, 4-20X3/8C SLOT PAN HOI 

SCPFW #4-20 X 1/2 PAN HE AD, PL A ST I TE 

PANFL TRIM, 960B 

SCREW #4-20 X 1/2 FLAT Hr AO, PL AST ITE 

BATTERY ASSY, 960B 6 980B COMPUTER 

LOCKWASHFR #10 EXTERNAL TOOTH CRES 

NUT, #10 HEX SMALL PATTERN 

WASHER #10 FLAT 

AIR DEFLECTOR 

PACKING SPEC, COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TODTH CRES 



DESIGN ENCMMKII 



fA»T NUMICI 



LMoi/j365?-OCGB 



REV \ 

L' 



VENDOR PART NUMBER 



QPL 
QPL 



SOU 
QPL 



OPL 



- AN960C6L 

- MS35335-58 



— 62-99-372-10 
- AN960C6 16L 



- AN960C10L 



COMPUTER, 960B RACKMOUNT 



MIT NUMtE, 

LM0943652-0008 



tfv 

L 



to 



M^ 



i I^J L, U K t' \J H M I t_ L> 



oats 01/13/77 



LIST OF MATERIAL 



PAGE 1 of 



/ KAftI UJMULH 

LM0943652-0009 



NUMfH 



0001 

0002 

0003 

0004 

0305 

0006 

0007 

0008 

0009 

0010 

0011 

0012 

0013 

0014 

0015 

0016 

0017 

0018 

0010 

0070 



QUANTITY 
HI 

ASSfMHY 



00001.000 

00C01.000 

00001.000 

00001.000 

00031.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

03001.000 

00004.000 

00002.000 

000C3.0OO 

OOOC1.000 

00011.000 

AR 
00016.000 
00012.000 
00016.000 



UNIT 
OF 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

FA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



DWG. 
$111 



CKD. DtAFTSMAN 



PART NUMBER 



0943662-0001 

0943679-0001 

0943864-J001 

0172410-0001 

0943707-0001 

0226755-0002 

0226769-0001 

0943697-0001 

0226805-0001 

0800521-0008 

0943865-0001 

0972988-0020 

0972988-0014 

0972988-0026 

0972988-0027 

0972986-0008 

0235182-0002 

0411101-0057 

0^72684-0007 

0416622-0011 



DESCRIPTION 



CHASSIS ASSY, EXPANDED, 960B 

POWER SUPPLY ASSY-CPU, 115V 

ESCUTCHEON PLATE, 960B-CPU 

NAMFPLATE-PART/SERIAL NO 

COVER, DUST 

CONTROL PANEL, 9600 

CARO ASSY.PW-ARITHMETIC UNIT 

MEMORY CONTROLLER, 960B, STANDARD 

CARD ASSY.PW-CRU INTERFACE 

SLIDF, SOLID BEARING 

COVFR. BOTTOM 

SCREW 4-40 X .875 PAN HEAD CPES 

SCPFW 4-40 X .312 PAN HEAD CRFS 

SCREW 6-32 X .250 PAN HEAO CRES 

SCREW 6-32 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 10-32 .375 PAN HEAD CRES 

LOCTITE SEALENT GRADE 242 

LOCKWASHER * 4 EXTERNAL TOOTH CPES 

STREW 4-40 X 1/4 LG THD. FPM.SLOT HX W/H(jl 

WASHER «4 FLAT 



Am. MOilCT ENGINKI 



DAT, 



VENDOR PART NUMBER 



006666-C-300-S-124 



LOC —242 

OPL - MS35335-57 

-TAPTITF CAP SI 
OPL - AN960C4L 



Of SIGN ENGINCEI 



TITLE 



COMPUTER, 960B RACKMOUNT 



PtOIECT NO 



MDT NUMMI 



LM^ q '»3652-0009 



KV 

L 



to 
10 



v^ 



NCORPORATED 



MINT 

ITEM 

NUM6EI 



0021 

002? 

0024 

00 2 5 

0029 

O0M 

0035 

00 3 6 

CO 3 7 

00^8 

0039 

0040 

0041 

0042 

0043 

0050 

0051 

00 52 



QUANTITY UNIT 

«t OF 

ASSEMI1Y ISSUE 



00001.000 
00001.000 

REF 
00001. 000 
00002.000 
00004.000 
OOU03.000 
00007.000 
03001.000 
00001.000 
0)001.000 
0CC06.000 
00006.000 
COC06.000 
00001 .000 
C0001.000 

REF 
00009.000 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

FA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



DWG. 
SIZE 



C"0 DIAfTSMAN 



DATE 01/13/7 7 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 2 of 



PART NUMBER 



0416622-0013 

0411101-0058 

0943653-9901 

0943656-0001 

0972360-0001 

0416622-0031 

0972363-0406 

0972363-04C8 

0943657-0001 

0972364-0408 

0943659-0001 

0411101-0060 

0416453-0024 

0416622-0033 

0226722-0001 

0943749-0001 

0943721-9901 

0411101-0060 



DESCRIPTION 



WASHER «6 FLM 

LOCKWASHER #6 EXTERNAL TOOTH CRES 

TEST PROCEDURE, CPU ASSY 

BEJEL 

FASTENER 

WASHER #.375 FLAT 

SCRFW, PLAST1TE, 4-20X3/«( SLOT PAN H0> 

SCP^W #4-20 X 1/? PAN HEA0.PLAST1TE 

PANEL TRIM, 960B 

SCPFW #4-20 X 1/2 FLAT HE AD , PL AST ITE 

BATTERY ASSY, 960B 6 980B COMPU T FP 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 

NUT, #10 HEX SMALL PATTERN 

WASHER #10 FLAT 

CRU EXPANDER KIT, INTERNAL 

AIR DEFLECTOR 

PACKING SPEC, COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 



AFfO WOrtCT ENGINES! 



DESIGN ENOINEEI 



PAIH NUMBIH 

LM0943652-0009 



VENDOR PART NUMBER 



OPL 

QPL 



OPL 



AN960C iSL 
MS35335-5fl 



SOU — 62-99-372-10 

QPL - AN960C616L 



AN960C10L 



COMPUTER, 960B PACKMOUNT 



TART NUMIER 

LM0943652-0009 



«EV 

L 






•<& 



INCORPORATED 



DATf 01/ J 3/77 



LIST or MATERIAL 



PAGE 1 of 



PA* I NUMHI 

LMo94^652-0010 



FtiNT 

ITIM 

NUMMt 



0001 

000? 

0003 

0004 

0005 

0006 

0007 

0008 

0009 

0010 

0011 

0012 

0013 

0014 

0015 

0016 

0017 

0018 

0019 

C0?0 

OKAFTSMAN 



AFFO MFC 

V 

II. IM<t 



QUANTITY 
Ffl 

ASSCMtlY 



OOC01.030 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001. 000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00001.000 

00004.000 

0000?. 000 

00003.000 

00001.000 

000] 1.000 

AR 
00016.000 
0001?. 000 
00016.000 



UNIT 
Of 

jam. 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 



C«0. OUFTSMAN 



0943662-0001 

0943679-0002 

0943864-0001 

0172410-0001 

0943707-0001 

0226755-0002 

0226769-0001 

0943697-0001 

0226805-0001 

0800521-0008 

0943865-0001 

0972988-0020 

0972988-0014 

0972988-C026 

0972988-0027 

0972986-0008 

0235182-0002 

0411101-0057 

0972684-0007 

0416622-0011 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 






CHASSIS ASSY, EXPANDED, 960B 

POWER SUPPLY ASSY-CPU, 100V 

ESCUTCHEON PLATE, 960B-CPU 

NAMEPLATE-PART/SERIAL NO 

COVFR,DUST 

CONTROL PANEL, 960B 

CARD ASSY.PW-ARITHMETIC UNIT 

MEMORY CONTROLLER, 960H, STANDARD 

CAPO ASSY.PK-CRU INTERFACE 
SLIDE, SOLID BEARING 

COVER, BOTTOM 

SCREW 4-40 X .875 PAN HEAD CRES 

SCREW 4-40 X .312 PAN HEAO CPES 

SCPFW 6-3? X .250 PAN HEAD CRES 

SCPFW 6-32 X .312 PAN HEAD CPES 

SCREW 10-32 .375 PAN HEAD CRES 

LOCTITE SEAIENT GRADE 242 

LDCKWASHFR # 4 EXTERNAL TOOTH CRFS 

SCPFW 4-40 X 1/4 LG THO FRM,SLOT HX W/H(j) 

WASHEP *4 FLAT 



006666-C-300-S-124 



AffO. FtOJtCT tNOINIH 



DCSION fNGINIM 



LOC —242 

QPL - MS35335-57 

-TAPTITF CAR S' 
OPL - AN960C41 



KIF.ASF.0 



COMPUTER, 960B PACKMOUNT 



FAIT NUMKt 

LM0943652-0010 



«v 






^ 



INCORPORATED 



MINT 

ITFM 

NUJMBEt 



0021 

002? 

C024 

00?"5 

0029 

COM 

0U 15 

00^6 

00^7 

0G3« 

00"<9 

0040 

00 41 

0042 

CG4? 

0050 

0051 

005? 



QUANTITY 
ASSEM81Y 



00001.000 
00C01.G00 

PEF 
00001.000 
00002.000 
OCOC4.000 
00001.000 
OCOC7.000 
00001 .000 
00001.000 
00001 .000 
00006.000 
00006.000 
00006.000 
00001.000 
00001.000 

RFF 
00009.000 



UNIT 

Of 

ISSUE 



EA 

EA 

EA 

EA 

FA 

EA 

FA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

FA 

FA 



DWG 
SIZE 



DATE 01/13/77 



LIST of MATERIAL 



PART NUMBER 



PAGE 2 of 



0416622-0013 

0411101-0058 

0943653-<i901 

0943656-G001 

0O72360-D001 

0416622-0031 

0972363-0406 

0972363-0408 

0943657-0001 

0972364-0408 

094365°-0001 

0411101-0060 

0416453-0024 

0416622-C033 

0226722-C001 

0943749-0001 

0943721-9901 

0411101-0060 



DESCRIPTION 



CKO DBAFTSMAN 



ABTO. MOJECT ENGINEEB 



WASHFR #6 FLAT 

LOCKWASHER #6 EXTERNAL TOOTH CUES 

TEST PROCEDURE, CPU ASSY 

BE7EL 

FASTENER 

WASHER #.375 FLAT 

SCPFW, PLASTTTE, 4-20X3/8ISLHT PAN HDJ 

SCREW *4-20 X 1/2 PAN HE AD, PL AST I TE 

PANEL TRIM, 960B 

SCPFW #4-20 X 1/2 FLAT HEAD, PL A ST I TE 

BATTERY ASSY, 960B t 980B COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 

NUT, #10 HEX SMALL PATTERN 

WASHER #10 FLAT 

CRU EXPANDEF KIT, INTERNAL 

AIR nEFLECTOP 

PACKING SPEC, COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CSFS 



LMo 



f**«! NiJWdlll 

943652-0010 



VENDOR PART NUMBER 



OPL 
OPL 



SOU 
Ot'L 



DESIGN ENGINEEB 



COMPUTFR, 960B BACKMOUNT 



- ANOiSOrul 

- MS3533')-58 



-62-9Q-372-10 

AN96GCM6L 



OPL - AN960C10L 



PA IT NUMHI 



LM0943652-0010 



L 



<w 



INCORPORATED 



DATf. 01/13//7 



LIST OP MATERIAL 



FAK1 NUMBt" 



PAGE 1 of 



LM0943652-0011 



/ HINT 

ITEM 
NUMIEt 



QUANTIT* 

feu 

ASSEMKY 



unit 

OF 
l?S"' 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



01 



0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 

ooon 

0009 
0010 
0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 
0018 
0019 
00?0 



00001. 
00001. 
00001. 
00001. 
00001. 
00001. 
00001. 
00001. 
00001. 
00001. 
00001. 
00004. 
O00C2. 
C0C03. 
00001. 
00011. 

AP 
0C016. 
00012. 
00016. 



000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 



EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
FA 



0943662- 
0943679- 
0943864- 
0172410- 
0943707- 
0226755- 
0226769- 
0943697- 
0226805- 
0800521- 
0943865- 
0972988- 
0972988- 
0972988- 
0972988- 
0972986- 
0235182- 
0411101- 
0972684- 
0416622- 



0001 
0003 
0001 
■0001 
0001 
0002 
•0001 
■0001 
•0001 
•0008 
0001 
•0020 
•0014 
•0026 
•0027 
•0008 
•0002 
-0057 
-0007 
-0011 



CHASSIS ASSY, EXPANDED, 960B 
POWER SUPPLY ASSY-CPU, 230V 
ESCUTCHEON PLATE, 960B-CPU 
NAMFPLATF-PART/SERIAL NT 
COVER, DUST 
CONTROL PANEL, 960B 
CARD ASSY,PW-ARITHMPTIC UNIT 
MEMORY CONTROLLER, 960B, STANDARD 
CARD ASSY,PW-CRU INTERFACE 
SLIDE, SOLID BEARING- 
COVER, ROTTfiM 

SCREW 4-40 X .875 PAN HEAD CRES 
SCREW 4-40 X .312 PAN HEAD CRES 
SCREW 6-32 X .250 PAN HEAD CRES 
SCREW 6-32 X .312 PAN HEAD CRES 
SCREW 10-32 .375 PAN HEAD CRFS 
LOCTITE SFALENT GRADE 242 
LOCKWASHER « 4 EXTERNAL TOOTH CRES 
SCRFW 4-40 X 1/4 LG THO FRM,SL0T HX W/ 
WfiSHFR «4 FLAT 



006666-C-300-S-124 



HI) 



LOC — 242 

QPL - MS35335-57 

-TA'PTITE CAF S 
i)PL - AN960C4L 



DIAFTSMAN 



CKD DRAFTSMAN 



DESIGN ENGINES! 



COMPUTER, 960B RACKMOUNT 



AFtOMFC 

V 

II IlUt 



AFfO FKJJECI ENOINCEE 



FAIT NUMIM 



HV 

L 






<^> 



INCORPORATED 



d*te 01/13/77 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 7 of 



MINI 

ITEM 

NUMBE, 



0371 
0022 
00?* 
0025 
00? 9 
0031 
00^5 
0036 
00 3 7 
03"<r 

oon 

00*0 
00*1 
00*2 
00*3 
0050 
0051 
0052 



QUANTITY 

PEI 
ASSEM11V 



30001.000 
OOC01.000 

REF 
00001.000 
00002.000 
0300*. 000 
00003.000 
00007.000 
03001.000 
COCO 1.000 
00001.000 
00006.000 
00006.000 
00006.000 
00001.000 
00001.000 

REF 
00009.000 



UNI' DWG 
SIZE 



EA 
EA 
EA 
FA 
EA 
FA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 



CKO OtAFTSMAN 



PART NUMBER 



0*16622- 

0*11101- 

09*3653- 

09*3656- 

0972360- 

0*16622- 

0972363- 

0972363- 

09*3657 

097236*- 

09*3659 

0*11101 

0*16*53 

0*16622 

0226722 

09*37*9 

09*3721 

0*11101 



-0013 
-0058 
-9901 
-0 001 
-0001 
-0031 
-0*06 
-0*08 
-0001 
-0*08 
-0001 
-0060 
-002* 
-0033 
-0001 
-0C01 
-9901 
-0060 



DESCRIPTION 



WASHER #6 FLAT 

LOCKWASHER #6 EXTERNAL TOOTH CRES 

TEST PROCEDURE, CPU ASSY 

BEZEL 

FASTENER 

WASHER #.375 FLAT 

SCREW, PLASTITE, *-20X 3/ 8 I SLOT PAN HD) 

SCRFW #*-20 X 1/2 PAN HE AD, PL AST I TE 

PANFL TRIM, 960B 

SCRFW #*-20 X 1/2 FLAT HE AD, PI AST ITE 

BATTERY ASSY, 960B E 980B COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 

NUT, #10 HEX SMALL PATTERN 

WASHER #10 Ft AT 

CPU EXPANDER KIT, INTERNAL 

AIR DEFIECTPP 

PACKING SPEC, CCMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TQOTH CRES 



AffO M»OJfCT ENGINEEt 



(lMo9* 



fAll NUMttl 

3t>5?-0011 



L 



VENDOR PART NUMBER 



OPL 
QPL 



SOU 
OPL 



QPL 



- AN960r<;L 

- MS35335-58 



--62-99-372-10 
- AN96GC616L 



- AN960C10L 



DESIGN ENGINEEI 



COMPUTER, 960B PACKMOUNT 



PAIT NUWlfl HV 

LM09*3652-0011 I 



to 



<ty 



INCORPORATED 



MINT 

ITEM 

NUMIH 



0001 

0002 

0003 

0004 

000 5 

0006 

0007 

0008 

0009 

0010 

0011 

0012 

0313 

0014 

0015 

0016 

00 IT 

00 18 

0019 

00 70 



EAfTSMAN 



DATE 01/13/77 



LIST OF MATERIAL 



PAGE 1 ef 



QUANTITY 
AStEMIU 



00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
OQCOl.OOO 
00001.000 
OOC04.000 
03002.000 
00003.000 
03001.000 
00011.000 

AP 
00016.000 
00012.000 
00016.000 



UNIT 
OF 

IWtft 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



DWG. 



PART NUMBER 



CKO DHAFTSMAN 



0943662-0001 

0943679-0004 

0943864-0001 

0172410-0001 

0943707-0001 

0226755-000? 

0226769-0001 

0943697-0001 

0226805-0001 

0800521-0008 

0943865-0001 

0972988-0020 

0972988-0014 

0972988-0026 

0972988-0027 

0972986-0008 

0235182-0002 

0411101-0057 

0972684-0007 

0416622-0011 



DESCRIPTION 



CHASSIS ASSY, EXPANDED, 960B 

POWER SUPPLV ASSY-CPU, 200V 

ESCUTCHEON PLATE, 960B-CPU 

NAMEPLATE-PART/SERIAL NO 

COVER, DUST 

CONTROL PANEL, 960B 

CARP ASSY,PW-ARITHMETIC UNIT 

MEMORY CONTROLLER, 960B, STANDARD 

CARD ASSY.PW-CRU INTERFACE 

SLIDE, SOLID BEARING 

COVER, BOTTOM 

SCREW 4-40 X .875 PAN HEAD CRES 

SCREW 4-40 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 6-32 X .250 PAN HEAO CRES 

SCREW 6-32 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 10-32 .375 PAN HEAD CRES 

LOCTITE SEALENT GPADE 242 

LOCKWASHFP « 4 EXTERNAL TOOTH CRES 

SCREW 4-40 X 1/4 LG THD FRM.SLOT HX W/Hlf) 

WASHER #4 FLAT 



DATE 



APTO. WOJECT ENGINEE, 



(lMq 



fAIT NUMItl >IV 

943652-0012 L 



VENDOR PART NUMBER 



006666-C-300-S-124 



LOC — 24? 

QPL - MS35335-57 

-TAPTITE CAP S" 
QPL - AN960C4L 



OESIGN BNGINfEU 



COMPUTER, ^608 PACKMOUNT 



,A«T NUMKH 



LM0*'^ 3 652-0012 



MV 
I 



to 



s^J 


1 N C O R P O 


RATE 


D 


DATE 01/13/77 


LIST OF MATERIAL 


PAGE 2 "' 


t AIM NUMKLI 1 

LMo943652-0012 J 


".1 


f mint 

ITEM 
NUMHI 


QUANTITY 
ASSCMIIT 


UNIT 

Of 

ISSUE 


DWG. 
SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


0021 


00001.000 


EA 




0416622-0013 


WASHEP #6 FLAT 


QPL - AN960C61. 


0022 


OOC01.000 


EA 




0411101-0058 


LOCKWASHER #6 EXTERNAL TOOTH CRES 


UPL - MS35335-58 


0024 


REF 


EA 




0943653-9901 


TEST PPOCEDUPEt CPU ASSY 




0025 


00001.000 


EA 




0943656-0001 


BEZEL 




0029 


00C02.000 


EA 




0972360-0001 


FASTENER 


SOU — 62-99-372-10 


0031 


00004.000 


EA 




0416622-0031 


WASHER #.375 FLAT 


QPL - AN960C616L 


0035 


00003.000 


EA 




0972363-0406 


SCRFW, PLASTITE, 4-20X3/8 ( SLOT PAN HO) 




0036 


30C07.000 


EA 




0972363-0408 


SCRFW #4-20 X 1/2 PAN HE AD ,PLAST I TE 




OP37 


OC001.000 


EA 




0943657-0001 


PANFL TRIM, 960R 




0038 


OC001.000 


EA 




0972364-0408 


SCRFW #4-20 X 1/2 FLAT HE AO, PL ASTITE 




C039 


00001.000 


EA 




0943659-0001 


BATTERY ASSY, 960B G 980B COMPUTER 
LOCKWASHEP #10 EXTERNAL TOOTH CRES 




0040 


C0006.000 


EA 




0411101-0060 




00 41 


00006.000 


EA 




0416453-0024 


NUT, #10 HEX SMALL PATTERN 




0042 


00006.000 


EA 




0416622-0033 


WASHER #10 FLAT 


OPL - AN960C10L 


0043 


00001.000 


FA 




0226722-0001 


CPU EXPANDER KIT, INTERNAL 




0050 


OC001.000 


EA 




0943749-0001 


AIR DEFLECTOR 




0051 
0052 


PEF 
00009.300 


EA 
E4 




0943721-9901 
0411101-0060 


PACKING SPEC, COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 






DIAFTSMAN 


OATI 


CUD MAFT3MAN DATE 1 DESIGN (NONHI DATE 


Tint 










COMPUTER, 960B RACKMOUMT 


Afro MfG 


DATt 


AffO FtOKCT ENGINEM DATE 


IEUASE 


D DATE 


moJEcr no 




LM0 <? *3652-0012 


L 
J 



to 



H^ 



IN^UHHOHAItO 



MINT 

ITEM 

NUMIE, 



0001 

0002 

0003 

0004 

0005 

0007 

0008 

0009 

0010 

0011 

001? 

0014 

0015 

0016 

0017 

0010 

0019 

0020 

0021 

0022 



date 01/13/77 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 

nil 

ASSEMfiT 



00001.000 
OOC01.000 
00001.000 
00001.000 
C0001.000 
00001.000 
00001 .000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00004.000 
00003.000 
00001.000 
00011.000 

AR 
00014.000 
00012.000 
00014.000 
00001.000 
OOCOl.JOO 



UNIT 
OF 

Bfitt 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



DWO 
SIZE 



CKD. OtAfTSMAN 



PART NUMBER 



0943662-0001 

0943679-0001 

0943864-0001 

0172410-0001 

0943707-0001 

0226769-0001 

0943697-0001 

0226805-0001 

0800521-0008 

0943865-0001 

0972988-0020 

0072988-0026 

0972988-0027 

0972986-0 008 

0235182-0002 

0411101-0057 

0972684-0007 

0416672-0011 

0416622-0013 

0411101-0058 



DESCRIPTION 



CHASSIS ASSY, EXPANDEO, 960B 

POWFR SUPPLY ASSY-CPU, 115V 

ESCUTCHEON PLATE, 960B-CPU 

NAMEPLATE-PART/SERIAL NO 

COVER, OUST 

CARD ASSY.PW-ARITHMETIC UNIT 

MEMORY CONTROLLER, 960B, STANDARD 

CARD ASSY,PW-CRU INTERFACE 

SLIDE, S<UID BEARING 

COVER, BOTTOM 

SCREW 4-40 X .875 PAN HEAD CRES 

SCREW 6-32 X .250 PAN HEAD CP£S 

SCRFW 6-32 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 10-32 .375 PAN HEAD CRES 

LCCTITE SEALENT GRAOt 242 

LOCKWASHFR # 4 EXTERNAL TOOTH CRES 

SCREW 4-40 X 1/4 LG THO FRM.SLOT HX W/Hlb 

WASHER #4 FLAT 

WASHER #6 FLAT 

LOCKWASHER #6 EXTERNAL TOOTH CRES 



DATE 



APPO. MOJECT ENOINEEt 



JLM 



PAIT NUMKt I IIV 

,0943652-0013 1 I 



VENDOR PART NUMBER 



J06666-C-300-S-124 



LOC —242 

OPL - MS35335-57 

-TAPTITE CAR S" 
OPL - AN960C4L 
QPL - AN960C6L 
OPL - f*S35335-5P 



DESIGN ENOINiED 



KliASED 



TITIE 



COMPUTER, 960R PACKMOUNT 



PHOJKTNO 



PAUT NUMMD 

LM0943652-0013 



IEV 

L 



o 



s^ 



INCORPORATED 



mint 
item 

HUMIH 



00?* 

0025 

0029 

0031 

0035 

00 36 

0037 

0038 

0039 

00*0 

0041 

C042 

00 50 

0051 

0052 



DRAFTSMAN 



DATt 01/13/77 



LIST OP MATERIAL 



QUANTITY UNIT 

mt of 

ASSEMUT L I JSui 



PEF 

00001 

00002. 

00004. 

00003. 

0CC07. 

0000 1. 

CC001. 
00001. 
00006. 
C0006. 
00006. 
00001. 

REP 
00009. 



.300 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
000 
000 
000 

300 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

FA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



PAGE 2 of 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 



0943653 
0943656 
0972360 
0416622 
0972363- 
0972363- 
0943657- 
0972364- 
0943659- 
0411101- 
0416453- 
0416622- 
0943749- 
0943721- 
0411101- 



-9901 
-0001 
-0001 
-0031 
-0406 
-0408 
-0001 
•0408 
-0001 
-0060 
•0024 
0033 
0001 
9901 
0060 



DESCRIPTION 



CKD CRAFTSMAN 



apto pkoject engines. 



TEST PROCEDURE, CPU ASSY 

BEZEL 

FASTENER 

WASHER #.375 FLAT 

SCREW, PLASTITE, 4-20X3/8{ SLOT PAN HD» 

SCREW #4-20 X 1/2 P4N HE AD, PL AST ITE 

PANEL TRIM, 960B 

SCREW #4-20 X 1/2 FLAT HEAD, PL AST ITE 

BATTERY ASSY, 960B C 980B COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 

NUT, #10 HEX SMALL PATTERN 

WASHER «10 FLAT 

AIR DEFLECTOR 

PACKING SPEC, COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 



DESIGN ENGINE E> 



PAHI NUM.tR 

LM0943652-0013 



VENDOR PART NUMBER 



u 



SOU 
QPL 



— 62-99-372-10 

- AN960C616L 



QPL - AN960C10L 



COMPUTER, 960R RACKMQUNT 



FAIT NUMIEU 

LAA0943652-0013 



IEV 
L 



OJ 



v^ 



INCORPORATED 



/ mar 

ITEM 

WW' 



0001 

0002 

0003 

0004 

0005 

0007 

0008 

0009 

0310 

0011 

001? 

0013 

CO 14 

0015 

0016 

0017 

oo in 

0019 
OO'O 
00 21 



date 01/13/77 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 



00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
03001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00301.000 
00001.000 
0000'.. 000 
00002.000 
00003.000 
00001.000 
00011.000 

AR 
00016.000 
00012.000 
OOC16.000 
00001.000 



UNIT 



EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
FA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
FA 
EA 
EA 
EA 
EA 



owo. 

SIZE 



CKO. MAFTSMAN 



FART NUMBER 



0943662-0001 
0943679-0003 
0943864-0001 
0172410-0001 
0943707-0001 
0226769-0001 
0943697-0301 
0226805-0001 
0830521-0008 
0943865-0001 
097?9fl8-0020 
0972988-0014 
0972988-0026 
0972988-0027 
0972986-0008 
0235182-3002 
0411101-0057 
0972684-0007 
0416622-0011 
0416622-0013 



DESCRIPTION 



CHASSIS ASSY, EXPAN02D, 960B 

POWER SUPPLY ASSY-CPU, 230V 

ESCUTCHEON PLATE, 960B-CPU 

NAMFPLATE-PART/SERIAL NO 

COVER, DUST 

CARD ASSY,PW-ARITHMETIC UNIT 

MEMORY CONTROLLER, 960B, STANDARD 

CAPO ASSY.PW-CRU INTERFACE 

SLIDE, SnilO BEARING 

COVER, BOTTOM 

SCREW 4-40 X .875 PAN HEAR CPFS 

SCRFW 4-40 X .312 PAN HEAD CRES 

SCREW 6-32 X .250 FAN HEAD CRES 

SCRFW 6-32 X .312 PAN HFAD CRES 

SCREW 10-32 .375 PAN HEAD CRES 

LOCTITE SEALENT GRAOE 242 

LOCKWASHER * 4 EXTERNAL TOOTH CRES 

SCREW 4-40 X 1/4 LG THD FRM.SLOT HX W/H||> 

WASHER »4 FLAT 

WASHER #6 FLAT 



DATE 



AITO. MOJECT ENGINES* 



DATE 



f PAII NUMttl I ItV 

LM0943652-0014J L 



VENDOR PART NUMBER 



006666-C-300-S-124 



LOC — 242 

QPL - MS35335-57 

-TftPTITE CAR S" 
OPL - AN960C41 

OPL - AN96CC61 



DESIGN ENOINIEI 



TITLE 



COMPUTER, 960B RACKMOUNT 



MOJECT NO 



PACT NUMKt 

LM0943652-0014 



MV 

I 






SF 


1 N C O R P O 


RATE 


D 


DATS 01/13/77 


LIST or MATERIAL 


PAGE 2 °f 


FAK1 NUMItl 

LM09<»3652-0014 


•q 


r RUNT 

nut 

NUMKI 


QUANTITY 
ASSfMllY 


UNIT 

OF 

ISSUE 


DWG. 
SI2E 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


0022 


OOCOl.OOO 


EA 




0411101-0058 


LCCKWASHFR #6 EXTERNAL TOOTH CRES 


QPL - MS35335-5B 


0024 


PEF 


EA 




0943653-9901 


TEST PROCEDURE, CPU ASSY 




0025 


00001.000 


EA 




0943656-0001 


BEZEL 




0029 


00002.000 


EA 




0972360- 0001 


FASTENER 


SOU — 62-99-372-10 


0031 


03004.000 


EA 




0416622-0031 


WASHER #.375 FLAT 


QPL - AN960C616L 


0035 


00003.000 


EA 




0972363-0406 


SCREW, PLASTITE, 4-20X3/8< SLOT PAN HDI 




0036 


00007.000 


FA 




0972363-0408 


SCREW #4-20 X 1/2 PAN HE AO , PLAST 1 TE 




0037 


00001.000 


EA 




094365 7-0 001 


PANEL TRIM, 960B 




0038 


00001.000 


EA 




0972364-0408 


SCREW #4-20 X 1/2 FLAT HE AD, PL AST 1TE 




0039 
0040 


coom.ooo 

00006.000 


EA 
EA 




0943659-0001 
0411101-0060 


BATTERY ASSY, 960R £ 980B COMPUTER 
LOCKWASHFR #10 EXTERNAL TOOTH CRES 








0041 


00006.000 


EA 




0416453-0024 


NUT, #10 HEX SMALL PATTERN 




oc« 


00006.000 


EA 




0416622-0033 


WASHFP #10 FLAT 


QPL - AN960C10L 


0050 


00001.000 


EA 




0943749-0001 


AIR HFFLECTOR 




0051 


PEF 


EA 




0943721-9901 


PACKING SPEC, COMPUTER 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRFS 




00 52 


00009.000 


EA 




0411101-0060 




DRAFTSMAN 


OATi 


CUD D«AFTSMAN OATI 


DESIGN ENGINfEII DATE 


TITIE 












COMPUTER, 960B RACKMOUNT 


AFFD-MFG. 


DATE 


AFTO. PROJECT ENGINEER DATE 


RELEASE 


9 DATE 


FtOJISCT NO. 




PART NUMK R 

LMd f H3652-0014 


rev 

L 
J 



A[9431Q^> 



APPLICATION 



REVISIONS 



NEXT ASSY 



DESCRIPTION 



APPROVED 



^Sfeoi 



€>8lS2.*l- 



ISO 7- 



CN397157 (C)-i'>\ ., v-„"> 



*lv>h4 



: B 



: C 



NOTES 

m 

2. 



CN392960 (C) _i -'" ?V- . . 
ADDED SHEET 4 " 

CN394581 (C) *'^£7^P~ 



ffPAyw^ 



(D 



CN388247 (C )/'#*"■•. (1 ) ADDED 
SHEET 5. 



CN413027 (C) 



>/ 



5 /*Ar 



4////7S 



[fail ft 



u - 



Ml 



(iMiVUv 



g /3/7fo 



K*Uiiy«vtUw 



rev.'s continued on page 6 

943709-0001 thru -0028 are configured without batteries. 
943709-0029 thru -0056 are configured with batteries. 

943709-0029 thru =0056 are confjguraed without memory 
Interconnect boards • 

for computers wlth one memory board use memory interconnect 

KIT 943740-0001, 



FOR COMPUTERS WiTH TWO OR THREE MEMORY BOARDS USE MEMORY 
INTERCONNECT KIT 943740=0002. 

[|] WITHOUT BATTER I ES„AND WITH S TNGLE BOARD INTERCONNECTS.- 

[4] WITH BATTERIES AND WITHOUT INTERCONNECTS, 



REV 



SHEET 



REV STATUS 
OF SHEETS 



REV 



SHEET 



z 



^ 



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

DIMENSIONS ARE IN INCHES 

TOLERANCES 

ANGLES ±1* 

3 PLACE DECIMAL ± 010 

2 PLACE DECIMAL! 02 



IDENTIFYING NUMBERS 
SHOWN IN PARENTHESES 
FOR REFERENCE ONLY 



INTERPRET DWG IN 
ACCORDANCE WITH 
MILSTD 100 






•i^lT 






-I - 'V.- 



«'■ / 



APVD/ /' .' 



■Cr&Zi 



ESlGN AailVlTY RStEASE 



Texas Instruments 

INCORPORATED 

Equipment Group D»(l*s, Texts 



COMPUTER^fcOB, 
RACK. MOUMT 



SIZE 

A 



CODE IDENT NO 

96214 



sc* 1 - 6 WOM£. 



DRAWING NO 



^4^709 



op 6 



TB 



J 



UNA 



33 



1 




4 ) -4,-5,-6,-10,-11,-12, 
-16,-17,-18, & -22 thru 
-28 only 



3 J 2 Places 

-1 thru -24 only 



2 ) -1 thru -24 only 



COOC |D£NT :*G 



96214 



DRAWING NG. 



3 4-^1 OS 



KiOkiE] 



U 



± 



943709-0960 



CPU DOCUMENTATION KIT - 960B 



943709-0028 
-0027 
-0026 



a 



Computer, 960B, Rack Mount, 



-CRU Expander, 200V 
-CRU Expander, 230V 
-CRU Expander, 100V 



-0025 
-0024 
-0023 
-0022 
-0021 



-CRU Expander, 115V 
-24K Memory, CRU Expander, 200V 
-16K 1 , CRU ExDander, 200V 
- 8K , CRU Expander, 200V 
-24K , 200V 



-0020 
-0019 
-0018 
-0017 
-0016 



-16K 

- 8K 
-24K 
-16K 

- 8K 



200V 

200V 

CRU Expander, 230V 

CRU Expander, 230V 

CRU Expander, 230V 



-0015 
-0014 
-0013 
-0012 
-0011 



-24K 
-16K 
- 8K 
-24K 
-16K 



230V 

230V 

230V 

& CRU Expander, 100V 

& CRU Expander, 100V 



-0010 
-0009 
-0008 
-0007 
-0006 



- 8K 
-24K 
-16K 

- 8K 
-24K 



& CRU Expander, 100V 

100V 

100V 

100V 

& CRU Expander. 115V 



-0005 
-0004 
-0003 
-0002 
943709-0001 



Computer, 960B, Rack Mount, 



-16K 

- 8K 
-24K 
-16K 

- 8K 



Memory 



& CRU 
h CRU 

115V 
115V 
115V 



Expander, H5V 
Expander, 115V 



PART NO. 



DESCRIPTION 



PART NUMBER SCHEDULE 



TI-7tlS-» II 



CODE IDENT NO 



96214 



DRAWING NO 



T 



^4570e 



SHEET "^ 



35 



k 



1 


943709-0102 
943709-0101 
943709-0100 


Computer, 960B Rackmount ,wyBattery,v/CRU EXP, 115V 
Computer, 960B Rackmount.w/Battery, 115V 
Computer, 960B Rackmount, 115V 


943 


709 -0056 H 
. -0055 j 
k -0054 





Conputer, 960 


B, Rack Mount. -CRU Expander, 200V 

i -CRU Expander, 230V 

•CRU Expander, 100V 




-0053 
-0052 
-0051 
-0050 
-0049 






-CRU Expander, 115V 
-24K Memory, CRU Expander, 2Q0V 
-16K 4 , CRU Expander, 200V 
- 8K T , CRU Expander, 200V 
-24K , 200V 




-0043 
-0047 
-0046 
-0045 
-0Q44 






-16K 

- 8K 
-24K 
-16K 

- 8K 


, 200V 

, 200V 

, CRU Expander, 230V 

, CRU Expander, 230V 

, CRU Expander, 230V 




-0043 
-0042 
-0041 
-0040 
-0039 






-24K 
-16K 
- 8K 
-24K 
-16K 


, 230V 

, 230V 

, 230V 

, S CRU Expander, 100V 

, & CRU Expander, 100V 




-(TO38 
-0037 
-0036 
-0035 
-0034 






- 8K 
-24K 
-16K 

- 8K 
-24K 


, & CRU Expander, 100V 

, 100V 

, 100V 

, 100V 

, & CRU Expander, H5V 


943 


-0033 
-0032 
-0031 ' 

1 -0030 r- 

709--0029 Li 


LJ' 


1 
Computer, 960 


-16K 
- 8K 

. -24K 

-16K i 

8 , Rack Mount , - 8K tferr 


, & CRU Expander, 115V 
, * CRU Expander, 115V 
, 115V 

t , H5V 

ory, 115V 


PART NO. 


DESCRIPTION 




PART NUMBER SCHEDULE 





Slit 

A 


CO:*. CT.M r MO 

96214 


OR A WING "SC 


SCAIJi j P£v Q I SHEET ' 4 



36 



943709-0262 


CMPTR, 


960B,Rack 


Mount- 15K Memory & C/E, 230V 


943709-0261 


CMPTR, 


960B,Rack 


Mount-16K Memory & C/E, 230V 


943709-0260 


CMPTR, 


960B,Rack 


Mount- 16K Memory 6- C/E, 230V 


943709-0242 


CMPTR, 


960B,Rack 


Mount-16K Memory & C/E, 203V 


943709-0241 


CMPTR, 


960B,Rack 


Mount-16K Memory & C/E, 200V 


943709-0240 


CMPTR, 


960B,Rack 


Mount -16K Memory & C/E, 200V 


943709-0222 


CMPTR, 


963B,Rack 


Mount-16K Memory & C/E, 115V 


943733-0221 


CMPTR, 


S60B,Rack 


Mount -16K Memory & C/E, 115V 


943709-0220 


CMPTR, 


960B,Rack 


Mount-16K Memory & C/E, 115V 


943709-0202 


CMPTR, 


960B,Rack 


Mount-16K Memory & C/E, 100V 


943709-0201 


CMPTR, 


960B,Rack 


Mount-16K Memory & C/E, 100V 


943709-Q200 


CMPTR, 


963B,Rack 


Mount-16K Memory & C/E, 100V 


943709-0112 


Computer, 960B. 
without Control 


Rackmount. W/Battery and CRU EXP., 
Panel. 115V 


943709-0111 


Computer, 960B, 


Rackmount, W/Battery and CRU exp., 100V 


i 


* -0110 
-0109 
-0108 




i 


i 


, W/Battery, 100V 

, 100V 

, W/Battery and CRU exp., 200V 




-0107 








, W/Battery, 200V 




-0106 








, 200V 




-0105 








, W/Battery and CRU exp., 230V 




. -0104 




1 


i 


, W/ Battery, 230V 


943709-0103 


Comput 


er, 960B, 


Rackmount, 230V 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




PART NUMBER SCHEDULE 



CODE IDENT NO 



96214 



* 



DRAWING NO 



943709 



37 



i 



«rruiu/\ i lun 



KtviiiuNi 



_H_ 
J 



DESCRIPTION 



CN415 289 (C) L. (Lu\JJMj +xJ~ 



CN422538 (C) £ . d» i£Oi * d 



CN420762 (C) 



C) L C u '■■*-■'" )vOi 



CN410104 (D) f. ,i >l r L ,V . '/ 



^74 



/Af^ 



//-#-;£ 



A7-77 



kt. 



E 



/<.^£ 



I®* 



CODE IDENT NO 



DRAWING NO 



Tl-3T»t • 



96214 



f 



943709 



SHEET 6 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 12/13/76 



LIST or MATERIAL 



PAGE 1 of 



' fAJINUHUH 

LM^^fO^-OOOl 



MINT 

ITEM 

NUMIEt 



QUANTITY 
«« 

ASSfMllV 



UNIT 
OF 



owo. 

SIZE 



PART NUMBER 



0943652-0001 
0975155-0002 
G943718-00C1 



DESCRIPTION 



CPMPUTFR, 9A.3& pAckMOuNT 

ME^npy, 8K 

PWB, INTPRCrr'NECT 



VENDOR PART NUMBER 



OO'il 
0002 
0003 



aouoi.ooo 

COCCI. 000 
0OCJ2.OOO 



EA 
FA 
EA 






CKD.yDIAFTSAUN 



APfD PHOJECItKlGINEEII OATF. 



HMON ENCMNK I 



E 

CMPTR,960B,PACK MT-8K MEMORY, 115V 



-?s-o 



UA 



MR NUMIH 

0943 709-0001 



KV 
J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



/ MINT 
' ITEM 
NUMBEj 



DATe 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



f f*tr NUMWI 

LMo9<n709-ooo2 



j 



QUANTITY 
ASSEMBlY 



UNIT 

OF 

ISSUE 



DWG 

SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



O 



0001 
0002 
0GG3 



00C31 .000 
00001.000 
OC002.000 



f:A 
FA 

FA 



C "V652-0P01 
0975155-0004 
094371F-0G01 



rOMPUTCQ, 960R PAC.KMPUNT 

MFMDPY, 16K 

PWP, INTFHCONNFCT 



DRAFTSMAN 



CKD. DiAFTSMAN 



DISIGN IKKXNfll 



CMPTP ,960B,P«CK MT-16K MEMORY, U5V 



AffO HOJECT ENOINEEI 



LM 



PAHTNUMKU 

0943709-0002 



nv 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



fiiN? 

ITEM 
NUMK* 



0001 
0002 

ooo - * 



QUANTITY 
ffl 

ASStM»tY 



10 31.000 
0C001.000 
00002.000 



UNIT 
Of 

issue 



FA 
EA 
EA 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 



094 36 5 7-0 001 
0975155-0006 
0943718-0001 



DESCRIPTION 



COMPUTER, 960B PACKMDUNT 
MFMOPY, 24K 
PWB.INTEPCnNNECT 



FAITNUMMa 



LM0943709-0003 



J 



VENDOR PART NUMBER 






CUB. MAPTSMAN 



appo. phojsct CNOiNtii 



OISIGN ENOINMI 



CMPTP ,960RtRACK MT-24K MEMORY, 115V 



PAfT NUMKI 



L/t/t 0943 709- 0003 



HV 

J 



■ft. 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



PBINT 

(TEW 

NUMBEJ 



CC01 
0002 

000^ 

coo^ 



DHAETSMAN 



dati 12/13/76 



LIST or MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 

PE» 
ASSEMtlY 



10001.000 

00001.000 
T 1CC2.000 
00001.000 



UNIT 
Of 

issue 



EA 
F4 
EA 
EA 



DWG. 
SIZE 



CUD MAFTSMAN 



PART NUMBER 



09^652-0001 
0P75155-0002 
0<H3718-00C1 
0226722-0001 



APfO PHOJECT ENGINHH 



DESCRIPTION 



CPMPUTEBt 960R RACKMOIJNT 

*E»*nPY, flK 

PWB, INTERCONNECT 

CRU FXPANOFP KIT.INTEPNAL 



FA*T NUHHI 



LMo<?<f3709-0004 



Wv 
J 



VENDOR PART NUMBER 



OCSIGN ENOIMf I 



OPTP,960B,PACK MT-8K MEMORY r. C/E.U5V 



PAIT NUMMI 



LM 094B709 ~ 00<K 



MV 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



hint 

ITEM 
NUMIEU 



DATE 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



fAITMUUMt 



LM0943709-0005 



QUANTITY 
«« 

ASSEMtlY 



'»ut 



OWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



CTMPUTER, 960B PACKMOIINT 

MEMORY, 16K 

PWB, INTERCONNECT 

CRU EXPANDER KI T, I NTEf NAL 



VENDOR PART NUMBER 






0001 
0002 
0003 
000* 



nocoi.ooo 

00001.300 
00002.000 
00001.000 



FA 
EA 
EA 
FA 



094?6$?-05dl 
0975155-0004 
0943718-3CC1 
0226722-0001 



C(0. MAFTSMAN 



DESION ENOINEH 



CMPTP, 960B.PACK M T- 1 6K MEMORY E C/E,115V 



AffD. PtOJECT ENGIKIEEI 



LM 



PArr nummi 
0943709- 3C05 



MV 
J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



__ 

ITEM 



dati 12/13/76 



LIST or MATERIAL 



PAGE 1 of 



PAtT NUMtEl 



LMo943 7o<;-ooo6 



HV 

J 



quantity 

pep 
assembiy 



DWG. 

SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



4* 
4*. 



c o 1 
0002 
00m 
0004 



K01 . 100 
OOC01.000 
<"»0G02.O00 
00001 .000 



FA 
FA 
PA 



0<:><tl65?-0001 
0H75J 55-00C6 
0*)4371 0-0001 
0226722-0001 



COMPUTER, O60B PACKKOIINT 

ffMHRY, 24K 

PWP-, INTrpCONriFCT 

CRU FXPANOEP KIT, INTERNAL 



' OtAFTSMAN 



CIO OtAFTSMAN 



DESIGN ENGINCCI 



CMPTR,<)60B,PACK MT-24K MEMORY t C/E,1!5V 



APPD PHOJECT ENGINEEK 



PAtT NUMHI 



LM 0q4?709 ~ 0006 



wv 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PACE 1 of 



( tun NUHMI 

LM0 q *3709-OOO7 



UNIT 
OF 

issue 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



0001 

coo? 

0003 



00001.000 
03001. 300 
0000?. 000 



FA 
FA 






09436 "i?- 0002 
0W5155-0002 
0943718-0001 



CP*r>UTFR f 96CP RACKM0UNT 

MFTIRYt fiK 

PWB, INTFRCONNECT 



CKD DRAFTSMAN 



Of SIGN ENCMNHI 



CKPTP,<J60B,PACK MT-8K MFM0PY,100V 



apk> nona ENGINES! 



MIT NUMKI 

LM 0943709-0007 



tfv 

J 



C7- 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



PRINT 

ITEM 

NUMBEI 



0001 
000? 
0001 



date 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 
ASSEMBIY 



TOOOl.OOO 
00001. 000 
000 32.000 



UNIT 
OF 
ISSUE 



ta 

FA 
EA 



OWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



0^3652-0 )02 
0<i75155-0004 
0943718-0001 



DESCRIPTION 



COMPUTE" t<560fl RACKMOtJNT 

MEMOPV, lftK 

PWB, INTERCONNECT 



HIT MUMHI 



LMo«?43 7o«;-ooofl 



HV "\ 
J 



VENDOR PART NUMBER 



CKD DtAFTSMAN 



APFO MOJECT ENGINE*! 



DESIGN ENGINES! 



CMPTRi«J60BtRACK MT-16K MEMORY, 100V 



PUT NUMK • 



LM 09i * 370<5 " OOOR 



IfV 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



oati 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



fSinT 

ITEM 



0001 
000? 
0003 



4*. 
-J 



MAFTSMAN 



QUANTITY 
ASSEMHY 



00001. 0J0 
OOOJ1.000 
00002.000 



AWQ.-MFG." 



UNIT 
Of 

issue 



EA 
EA 
EA 



DWG. 
SIZE 



CKD. OtAfTSMAN 



PART NUMBER 



0943652-0002 
0975155-0006 
0943718-0001 



DESCRIPTION 



COMPUTER, 960P RACKMOUNT 

MEMnBY, 24K 

PWB, INTERCONNECT 



FAtTNUMMI 



LM0943709-0009 



KV 
J 



VENDOR PART NUMBER 



Alf D PIOJECT ENCMNEH 



DISION fNOINHF. 



CMPTR ,960B,RACK MT-24K MEMORY, 100V 



LM 



PAIT NUMKI 

0943709-0C09 



MV 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 12/13/76 



LIST or MATERIAL 



PAGE 1 of 



MIT NUMItl | MV 

LMo9^7o<;-ooio j 



QUANTITY 
PER 

ASSEMRtY 



UNIT 

OF 

ISSUE 



OWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



oo 



0001 
0002 
0003 
0004 



00001.000 
00001.000 
00007.000 
00001.300 



SA 
FA 
EA 

FA 



0943652-0002 
0975155-0002 
0943718-0001 
0226722-0001 



Cn M PUTFR|960 B RACKMCWNT 

MFMPPY, RK 

PWfi, INTERCONNECT 

CPU FXPAND5P KIT.INTFRNAL 



DRAFTSMAN 



CKO DRAFTSMAN 



APfO. PROJECT ENGINEER 



DESIGN f NOINCf I 



CMPTR,960B,«ACK MT-8K MFmqpy C C/F.100V 



PART NUMKR [ 

LM 094370<, " 001 ° 



J 



VO 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



MINT 
ITEM 
"W"KH 



30 01 
0002 
0003 
0004 



DIAFTSMAN ' 



SffTSfS- 



DATt 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 
Kit 



00001.000 
00001.000 
00032.000 
00001.000 



UNIT 
OF 



EA 
FA 
EA 
EA 



owo. 

SIZE 



batT cko. oiaftsman 



PART NUMBER 



0943652-0002 
0975155-0004 
0943718-0001 
0226722-0001 



OATt 



Am. mojict (NOMf n 



DESCRIPTION 



COMPUTER. 960B RACKM0UNT 

MEMOPYt 16* 

PWB, INTERCONNECT 

CRU EXPANDEP KI T. I NTERNAL 



DISION ENCMNf II 



LM0943 709-00 11 



J 



VENDOR PART NUMBER 



CMPTP,960B,RACK MT-16K MEMORY C C/E.100V 



LM 



PACT NUMMI 

0943709-0011 



IfV 

J 




f MINT 

ITEM 
NUMBE8 



Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 12/1V76 



LIST or MATERIAL 



PAGE 1 of 



MflNUMiH 



LM0943709-0012 



HV \ 

J 



QUANTITY 
AS5IMHY 



ISSUE 



DWO 

sue 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



O 



0001 
000? 
000"? 
C00'« 



00C01.0J0 
CC001.000 
0000?. 000 
O0O01.CO0 



EA 

EA 



09^2652-0002 
09751 55-0006 
094371P,-0001 
0226722-0001 



COMPUTER ,960P PACKMOUNT 

MEMDPY, 24K 

PWB, INTERCONNECT 

CRU EXPANDEP KIT, INTERNAL 



CKO OIAFTSMAN 



DCSICN fNGINf f> 



CMPTR, 960*. RACK MT-24K MEMORY C C/E,!00V 



APfD. HtOJKCT ENCINCEt 



LM 



PAIT NUMHI 

09*3709-0012 



J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



OATH 12/13/76 



LIST or MATERIAL 



PAGf 1 of 



-ranr 

ITIM 
NUM1II 



0001 

0002 
0003 



Vl 



QUANTITY 
AtSEMHY 



00001.000 
00001.000 
00002.000 



TatT 



UNIT 
OF 

_!8UL. 



EA 
EA 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 
0^3652-0003 



0975155-0002 
09<,3718-0001 



DESCRIPTION 



CnMPUTF«»t966*> bACKMOUNT 

MEM0PY, 8K 

PHBt INTERCONNECT 



' rta iiuxwt 

LM09<>3709-0013 



VENDOR PART NUMBER 



cko. maftuSn 



AFfO. NOJICT ENOINItl 



0W4ON INOINHI 



CMPTP ,960R,PACK MT-8K MF.MOPY f 230V 



PAIT NUMMI 



LM 0943 709-00 13 



MV 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



dats 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



PART NUMMR 



LM0943 709-00 14 



J 



PRINT 

ITEM 

NUMBER 



QUANTITY 
PER 

ASSEMRIT 



UNIT 

OF 

ISSUE 



DWO. 
SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



0001 
000? 
000^ 



D00C1.000 
00001.000 
00007.000 



EA 
EA 
EA 






0943652-0003 
0975155-OC04 
0943718-0001 



CrMPUTE»,960B RACKMOUNT 

MEMORY, 16K 

PWB, INTERCONNECT 



CUD. DtAPTSMAN 



wsicM iNOmm 



CMPTR,960B,RACK MT-16K MEMORY, 230V 



AFTO. PROJECT ENGINEER 



LM 



PART NUMMR 

09*3 709-00 I * 



MV 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



WIN! 

ITEM 

NUMIEI 



00D1 

0002 

0001 



<J1 



MAFTSMAN - 



kffO.MfO." 



dati 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 
KK 

ASitMiir 



00001.000 
00001.000 
00002.000 



DATE 



l>WC 



CA 
EA 
EA 



BWO. 
SIZE 



PART NUMBER 



09*3652-0003 
09751 55-0006 
0943718-0001 



DESCRIPTION 



CnMPUTFRt9606 RACKMOUNT 

MFMDPY, ?4K 

PWBt 1NTFRCCNIMECT 



CUD. MAPTSMAN 



APTO. PIOJCCT ENGINCEt 



MURNUMMt 



1^0^3 709-0015 



KV 
J 



VENDOR PART NUMBER 



OttMH INOINtH 



CMPTP f 960B f RACK MT-24K ME*0RY f 230V 



PMTT NUMIfl 



LM 0943709 " 0015 



KV 

J 

/ 







Texas Instruments 

INCORPORATED 



HINT 

ITEM 

NUMBf 



00 1 
000? 
000? 
000* 



date 12/13/76 



QUANTITY 
ASSEMIU 



00001.000 
3C0 1.000 
0000?. 000 
00001.000 



UNIT 
OF 

issut 



FA 
EA 
EA 

EA 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 



0Q43652-0003 
0975155-0002 
09*3718-0001 
0226722-C0C1 



LIST or MATERIAL 



PAGE 1 of 



f M«T NUUWt 

LM0943 709-00 16 



DESCRIPTION 



f 0MPUTrR,9 60P RACK MOUNT 

MFMPRYt RK 

PWP., ir'TFoCDNr'ECT 

CRU EXPANDER KIT,INTEPNAL 



VENDOR PART NUMBER 



C«0. OtAfTSMAN 



AffO. HOJfCT ENOINie« 



OHIQN INOINCII 



C MPTP.,960B,*UCK HT-8K MEMORY C C/E.230V 



PAtTNUMKI 



LM 09 * 3709 " 0016 



HV 
J 




«INT 
ITEM 



-am- 

0002 
0003 
0004 






Texas Instruments 

INCORPORATED 



XAFTSMAN 
UfO.-MKS - 



QUANTITY 



00 301. 000 
000C1.OOO 
00002.000 
03001.000 



dat« 12/13/76 



LIST OF MATERIAL 



PAOt 1 of 



UNIT 
Of 

jyuf. 



EA 
EA 
EA 



owo. 
mi 



PART NUMBER 



O-H3653-C003 
0975155-OC04 
0943718-0001 
0226722-0001 



CKO. DHAfTSMAN 



DESCRIPTION 

COMPUTER, 960P AaCKHOUNT 



MEMORY, 16K 

PWB, INTERCONNECT 

CPU EXPANDER KIT, INTERNAL 



LM0<H3 709-001 7 



J 



VENDOR PART NUMBER 



Am. waiter engine,. 



OfSION ENOINfll 



CMPTP,<J60B,RACK MT-16K MEMQRr C C/E.230V 



*AtT NUM«f I 



MV 

J 







Texas Instruments 

INCORPORATED 



PRINT 

ITEM 

NUMBER 



0002 
00 03 
0004 



DRAFTSMAN 



date 12/13/76 



LIST op MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 

PER 
ASSEMBLY 



030.21 . 100 

OC001.000 
00002.000 
00001.000 



UNIT 

OF 

"SUE. 



EA 
EA 
EA 
EA 



DWG. 
SUE 



PART NUMBER 



0943652-0003 
09751 55-0006 
0943718-0001 
0226722-0001 



CKD. DRAFTSMAN 



APPO. PROJECT ENGINEER 



DESCRIPTION 



COMPUTER, 96CP RACKMOUNT 

MEMORY, 24* 

PWB, INTERCONNECT 

CRU EXPAWOEP KIT, INTERNAL 



PART NUMBER 



LM0943709-O0in 



VENDOR PART NUMBER 



Z) 



DEVON ENGINEER 



CMPTR t 960R,RACK MT-24K MEMORY C C/E.230V 



PAIIT NUMBER 

LM 09 * 3 709-001 8 



REV 
J 



-J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



ftlNI 

ITEM 

NUMF.EH 



0001 
0002 
000* 



maftiman" 

AFPO-UFO. 



DATf 12/13/76 



LIST or MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 
Ff« 

ASSiMIlT 



00001. )C0 

00001.300 
00002.000 



UNIT 
OF 

JUL 



6A 
FA 
EA 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 



09*365?-0004 
0975155-000? 
09*3718-0001 



DESC RIPTION 

CrMPUTF»,960P PACKM0UNT 



MEMORY, 8K 

PW«, INTERCONNECT 



' PAR NUMMt 

LM 09*3 709- 00 19 



VENDOR PART NUMBER 



J 



oaTF 



CUB. NAFTtMAN 



AFfO. PWJICT ENGINE" 



MUON INOiNKt 



Tmi" 



CMPTP,960BtRACK MT-flK MEMORY, 200V 



FAIT NUMMt 

U^ 09*3709-001 9 



HV 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATS 12/13/76 



LIST OF MATERIAL 



PAGE 1 of 



HINT 

ITEM 

NUMIEB 



000] 
000? 
0001 



00 



QUANTITY 

nt 

ASSCMHY 



0CCC1.000 
OOC01.000 
CCOO'.^OO 



UNIT 
Of 
ISSUE 



FA 
EA 
FA 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



0943652-1004 
0975155-03C4 
09*371fi-0001 



DESCRIPTION 



COPUTF«,q60P RACK.MOUNT 

MF^OPY, 16K 

PWP, INTfPCONNECT 



CKO OUAfTSMAN 



AfTO. MOJECT ENGINES! 



f An NUMMI 



LMo<K3709-oo20 



MV 

J 



VENDOR PART NUMBER 



DESIGN ENCUNEtt 



CMPTP,960P,RACK MT-16K MEM0PY.200V 



fA«T NUMH I 

LM 0943709 " 0020 



KV 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



' HHNt ' 
IT6M 



00 01 

000? 
0001 






bati 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGf 1 of 



QUANTITY 
PH 

AS5EMILY 



OX 01.000 
00001 .000 
OOCO?.000 



UNIT 
OF 



£A 
EA 
FA 



owe. 

SIZE 



PART NUMBER 



00^3657-000't 
0075155-0006 
0143718-0001 



DESCRIPTION 
tOMPlltFP.qCOR RACKMOUNT 



MFMCRY, 24K 

PWB, INTERCONNECT 



' MtTNUMMI 

LM0<J4370<9-0021 



VENDOR PART NUMBER 



DAT! 



CKD. DUmWN 



MtlON tNOINKI 



CMPTR,960B,RACK MT-24K MEMORY, 200V 



nmufo ' 



*rro. noJEa engine!! 



PAIT NUMMI 

LM 0943709-0021 



KV 

J 



ON 

o 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



( PRINT 



ITEM 
NUMBft 



PC CI 

oo rn 

0004 



MAFTSMAN 



date 1?/ 13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 

PEI 
ASSEMBLY 



CC001.000 
00001 .000 
03002.000 
03001.000 



UNIT 

OE 
ISSUE 



Eft 

FA 
EA 
EA 



DWG. 

SIZE 



PART NUMBER 



0943652-0004 
0975155-0002 
0943710-0001 
O226722-0C01 



CKO DRAFTSMAN 



APfO. MOJfCT ENGINEER 



DESCRIPTION 



COMPUTE? ,960P RACKMOUNT 

MFMCRY, PK 

PWB, INTERCONNECT 

CRU EXP4NDER KIT, INTERNAL 



DESIGN BNOINMR 



' >A«T NUMMI 

LM0943709-0022 



J 



VENDOR PART NUMBER 



CMPTR ,960«,RACK MT-8K MEMORY f. C/F.200V 



LM 



UIT NUMKI 

0943 7C 9- 00 2? 



tfv 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DAT* 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGf 1 of 



LM 



0943709-0023 



**1 
J 



MINT 

ITEM 

NUMIEt 



QUANTITY 
Efl 

AiSEMKY 



UNIT 
Of 

aaa 



OWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



COMPUTER, 960R RACKMQUNT 

MF"PRV, 16K 

PWB, INTERCONNECT 

CPU FXPANDEP KIT, INTERNAL 



VENDOR PART NUMBER 



0001 
000? 
0003 
0004 



OC01.000 
00001.300 
00002.000 
00001.000 



FA 

FA 
EA 
FA 



0943652-0004 
0975155-0004 
0943718-0001 
0226722-0001 



OATI 



DATE 



AW -MFG." 



CUD. MAETiMAN 



OOtONMOINNI 



CMPTP,960B,PACK MT-16K MEMORY £ C/E,200V 



AEtO. EDOJtCT INOINEH 



EAITNUMWE 

LM0943709-0023 



OS 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



MINT 

NUM8EI 



(""litl 
000? 
0001 
0004 



DIAFTSMAN 



DATf 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 

n* 

ASSCMBIY 



00001.000 
00031.000 
00012.000 
00001.000 



UNIT 

OF 

ISSUi 



FA 
EA 
EA 
EA 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 



c H3652-3004 
0^751 55-0CC6 
0943718-0001 
0226722-0001 



CKD. DIAFTSMAN 



APM). MIOJICT ENGINftH 



DESCRIPTION 



CTMOUTEP ,^60R RACKM0UNT 

MFMOPY, 24K 

PWR, INTERCONNECT 

CPU EXPAN0EP KIT, INTERNAL 



PAfT NUMtf I 



LM0«?*»3709-0024 



«tv 

J 



VENDOR PART NUMBER 



OtUON ENOINitl 



CMPTP.960B.PACK MT-24K MEMflRV C C/F.2P0V 



MUTT NUMMt 



L/y\0943 709-0C24 



MV 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



oat* 12/13/76 



LIST op MATftlAl 



PAOf 1 •* 



1 WiWT - 

KM 

Nuntti 
0001 



0004 



aiMNTiTY 
mi 



OOOJ1.000 
P0001.000 






_mid_ 



EA 
EA 



owe. 

Mil 



P AW NUM»E« 
6<H3652-666f 



0226722-0001 



DESCRIPTION 

computer. ^666 wA(lt<MUU^ l 



CPU EXPANDEP KIT.INTEBNAL 



LM0943709-0025 



VENDOR PART NUMiEl 



MaIHuan 



Tifr 



-T*ir Tio~K*fSS*H 



*f»-H5JierB!5Kar 



muon WwiM - 



"oUF 



CMPTR,960«,RACK MT-CRU EXPANDER, 115V 



M^0«»4370 < 3-3C25 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



oati 12/13/76 "ST OP MATERIAL 



HINT 

ITEM 

NUMSEI 



0301 
0004 



QUANTITY 
ASSEMflY 



PAGE 1 of 



00001.000 
OOOJ1.000 



<3\ 



'»"« 



EA 
EA 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



0043652-0002 
0226722-0C01 



DESCRIPTION 



COMPUTER, 960P RACKMOUNT 
CPU EXPAf"0FP KIT, INTERNAL 



r FAIT NUMMI 

LMo<?43 709-0026 



VENDOR PART NUMBER 



c». ourrsMAM 



APTO. HOJf CT ENOINtH 



Of SIGN tNOMMI 



CMPTP,960B,RACK MT-CRU EXPANDER ,100V 



MnwwM 



IM 094 3 70 9- 00 2 6 



ON 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



IT1M 
NUMtil 



0001 

0004 






dati 12/13/76 



LIST or MATERIAL 



PAGE 1 of 



f tun mum 

LM09*3 709-0027 



QUANTITY 
AHtMttr 



00001.300 
OC301.000 



UNIT 
Of 

mm 
EA 

EA 



DWO. 



PACT NUMM» 
6943652-0003 



0226722-0C01 



DESCRIPTION 
CftMPUT^R ,960P RACKMDUNT 



CPU EXPANOFP KITtlNTERNAL 



VENDOK PART NUMIER 



TatT 



sat 



am. HumMAN 



0*11 



awo BSUct SgS S g 



MIION MCMMIH 



BitT 



CMPTB,«J60B,PACK MT-CBU EXPANDER , 230V 



tefl NUMMt 

LM 0943 709-0027 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATf 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



f~. F»JTNU*ltlt 

LM09437O9-O028 



WINT 

ITEM 

NLWIEt 



0001 
0004 



as 



QUANTITY 

rf 

ASSEMtlY 



00001. 000 

00001.000 



iguf 



EA 

FA 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



0943652-0004 
0226722-0001 



DESCRIPTION 



Cn*PUTf:P, ( »60B UACKMOUMT 
CPU EXPANDFP KIT, INTERNAL 



VENDOR PART NUMBER 



CU. DWTIMAN 



AffO. nOJfCT ENO#*M 



MUON ENOMftl 



CMPTP,960B,RACK NT-CPU EXPANDER , 200V 



MtTNUMMt 



LM°'" v ' ,70<5 " 0C2fl J 




Texas Instruments 

I n c o m i» o m A T E D 



HINT 

ITfM 

NUMIM 



0001 

000? 
0003 



-J 



MUPWMAN 



APfO-MFO " 



OATf 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PACE 1 of 



QUANTITY 
PC* 

AWtMlLV 



CCOOl.000 
0C001. 000 
00002.000 



UNIT 
OF 

-mm. 



FA 
EA 
FA 



DWG. 
SIZE 



"BatT 



PART NUMBER 
0943652-0005 



0975155-000? 
0943718-0001 



DESCRIPTION 



CflMfutCR, 966fi RACkMAunT 

MEMORY, 8K 

PWB, INTERCONNECT 



C«0 MArrtMAN 



LM0943709-0029 



VENDOR PART NUMBER 



AffO. MOieCT INOMHI 



DfUON INOMfH 



CMPTP,960B,RACK MT-BK MEMORV,115V 



PAUT NUWH 

LM 0<H3709 ~ 0C?9 



MV 

J 







J C 1 

coo? 

000* 



Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 12/13/76 



LIST or MATERIAL 



PAGE 1 of 



Quantity 
assembly 



0000] .000 
03031.000 
0000?. 000 



UNIT 
OF 

ISSUE 



FA 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 



09'«?652-0005 
09751 55-0004 
094371P-0001 



DESCRIPTION 



COMPUTR, 960B RACKM1UNT 
MFMPPY, 16K 
PWB.INTFOCONKECT 



FAIT NUMMI 

LMOQ43709-0030 



•tv 

J 



VENDOR PART NUMBER 



CUD MAFTSMAN 



DESIGN ENGINE Et 



CMPTR,960B,RACK HT-16K MEM0RY.115V 



AWO MOJECT ENGINEEI 



LM 



F*JT NUMtCt I 

0943709-0030 



«tv 

J 




£-i Texas Instruments 

INCORPORATED 



FIINT 
ITEM 



0001 

000? 
0003 



OS 

v© 



Ar»0MKJ - 



DATF. 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 
KH 

ASMMIIV 



00001 . )00 
TOCOl.OOO 
0000?. 000 



UNIT 
OF 

_gsyj_ 



£A 
EA 
EA 



DWO. 
NIC 



PART NUMBER 



T 



0143652-0 005 
OP751S5-00C6 
0943718-0001 



DESCRIPTION 



COMPUTER, qfcCU PACKMOUNT 
MFMPPY, ?4K 
PWB, INTERC0NN6CT 



FAT NUMKI 

LM09437C9-0031 



wv 

J 



VENDOR PART NUMBER 



CUD. DIAFT1MAN 



A«>0. PtOJJCT ENCINIH 



OfWOM INOINMt 



CMPTP,960B,RACK MT-24K "EMORY, 115V 



FAIT NUMKI 

1^0943 709-00 31 



MV 

J 



-J 

© 



^ 



Texas Instruments 

INCORPORATED 



f PRINT 

ITFM 
NL'MBf B 



C00 1 
000' 
con 5 
0004 



DRAFTSMAN 



DATE 12/13/76 



quantity 
tit 

ASSEMBIY 



)00J1 .000 
30001.000 

pooo; ?.ooo 

03001.000 



UNIT 
OF 

issue 



DWG 
SIZE 



FA 
EA 
EA 



CKD 0«A«SMAN 



PART NUMBER 



094^^52-0 105 
09751 55-0002 
094 -5718-0001 
0226722-OC01 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



DESCRIPTION 



CQMPIITCP, "ton RACK MOUNT 

PWR, INTF"CONNPCT 

CRU EXPAMDFP K IT, INTERNAL 



AFtO. FIOiECT ENGINEEE 



FAIT NUMtEl 



LM0943 709-0032 



MV 

J 



VENDOR PART NUMBER 



DESIGN ENGINHI 



CMPTP,960B,RACK MT-8K MEMORY 6 C/E.115V 



FAtT NUMKK 



LM 09437C1J ~ 003? J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



dati 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 sf 



MINI 

ITEM 

NUMlit 



0001 
0002 
0003 
0004 



QUANTITY 

«» 

ASMMllY 



OOC01.000 
00001. 000 
00C02.000 
00001.000 



UNIT 
Of 

istut 



t'A 
EA 
EA 
EA 



OWG 

size 



CUD. MAFTSMAN 



PART NUMBER 



0943652-0005 
O^Sl 55-0004 
0943718-0001 
0226722-0001 



DESCRIPTION 



CPMPUTEP, P60H RACKMOUNT 

MEMORY, 16K 

PWft, INTERCONNECT 

CPU FXPANDER KIT, INTERNAL 



t AIT NUMKI 

LM0943 709-00 33 



KV 

J 



VENDOR PART NUMBER 



AffO MOJECT fNGINCII 



DESIGN ENGINE!! 



CMPTP ,960R,RACK MT-16K MEMORY f. C/E,115V 



PAIT NUMKI 



l_M 0943 709-00 3^ 



KV 
J 



^1 




Texas Instruments 

l) INCORPORATED 



PRINT 

ITEM 

NUMBTB 



00 01 

C003 

0004 



DtAFTSMAN 



dat£ 12/13/76 



QUANTITY 

fit 
ASSEMBLY 



00001 .000 
OCCC1.000 
00002.000 
00001.000 



UNIT 
OF 
ISSUE 



EA 
EA 
EA 

EA 



owo 

SIZE 



PART NUMBER 



0<H365?-0C05 
0975155-0006 
0943718-0001 
0226722-0001 



CKD DRAFTSMAN 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



DESCRIPTION 



COMPUTE**, 960B PACKMOUNT 

KFMHPY, 24K 

PWB, INTERCONNECT 

CPU EXPANDFP KIT, INTERNAL 



run numui 
LM0943709-0034 



irv 

J 



VENDOR PART NUMBER 



AffO. PtOJtCT ENGINEei 



DfSIGN ENOIKSt 



CMPTR,960B,RACK MT-24K MEMORY C C/E.U5V 



MiT NUMKI 

L/V\ 0943 709-0034 



J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



MINT 
ITEM 

Numen 



0001 
0302 
0003 



QUANTITY 
ASSEM11Y 



-J 



tAFTSMAN 



00001.000 
OOOJ] .000 
00002.000 



UNIT 
OF 



TatT 



EA 
FA 



DWO. 
SI2E 



PART NUMBER 



CKO DIAFTSMAN 



094.3652-0006 
09751 55-0002 
0943716-0001 



DESCRIPTION 

COMPUTER, 960B RACKM.*IUNT 



Am. nojtcr ENOINIEI 



MEM0PY, 8K 

PWB, INTERCONNECT 



DfSiON iNOlNff • 



ftrNoun 



LMO q ^3709-0035 



•IV 

J 



VENDOR PART NUMBER 



CMPTR.960B, RACK MT-8K MEMORY, 100V 



fait NUMWt 

UYl 0943 709-0035 



itv 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



MINT 

ITEM 

NUMBEt 



0001 
0302 

opn* 



QUANTITY 

PEt 
ASSEMMY 



PAGE 1 of 



00001 .000 
00001 .000 
00002.000 



-J 



UNIT 
OF 
ISSUE 



DWG 

size 



E4 
EA 



PART NUMBER 



0943652-0006 
0975155-0004 
0943718-0001 



DESCRIPTION 



Cri"PUTFR, 960B RACKM0UNT 
ME«0RV, 16K 
PWB.INTEBCONNECT 



PAftNUMMt 

LM0943709-0036 



MV 

J 



VENDOR PART NUMBER 



C«0 MAFTSMAN 



Apt*). WOJICT ENGINEEI 



OKIGN fNCINCII 



CMPTP,9r»0B,PACK *1T-16K M^ORY, 100V 



I PAR NUMK) 



«tv 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DAT! 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



PtINT 
ITEM 



0001 
000? 
0003 



^1 



QUANTITY 

«« 
ASSEMHY 



10001.000 
03C01.000 
OOC02.000 



UNIT 
Of 

nag 



EA 
FA 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 
09*3652-0006 



09751 55-0006 
0943718-0001 



DESCRIPTION 
C CmPuT", **0b RAtkMOUNT 



ME*r\PY. ?4K 
PWH, INTERCONNECT 



' munumm 

UV\ 0^*3 709-0037 



KV 

J 



VENDOR PART NUMBER 



CKD. MAFTIMAN 



AftD. PtOJECT ENGINEEt 



0ISION INOINHI 



CMPTR,960B,RACK MT-24K MEM0RY f 100V 



PAUT NUMlf I 



LM 09437C9 " 0037 J 




J-i Texas Instruments 

\ J INCORPORATED 



000? 
00^ 
0004 



Quantity 

PF» 
ASSfMSLV 



01011.000 
OG001 . 0J0 
OJG02.000 
00001 .000 



UNIT 

OF 

ISSUE 



DWG 
SIZE 



FA 
1=4 
GA 



CKO DIAFTSJAAN 



d*te 12/13/76 



PART NUMBER 



0<? '+3652-000* 
"575155-0002 
09 43718-C001 
0226722-0001 



APPD HtOJECT ENGINEEI 



LIST of MATERIAL 



PAGE 1 of 



DESCRIPTION 



CCMPUTFP, <56CB RACKMQUNT 

PWR, INTERCONNECT 

CPU EXPANDER KIT, INTERNAL 



»A«1 NljUUI 



LMo<H3 709-0038 



"*1 
J 



VENDOR PART NUMBER 



DfSIGN ENGINttt 



CMPTP,960B,RACK MT-8K MEMORY e C/E.100V 



FAIT MUMttl 

LM 0Q * 3 709-0038 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



MINT 

ITEM 

NUMMI 



0001 
000? 
000^ 
000* 



oatj 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 
ASStMllY 



30001.000 
OOC01.000 
00002.000 
00001.000 



UNIT 
OF 

_!SM_ 



EA 
EA 
EA 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



09*3657-0 006 
0975155-000* 
09*3 718-0001 
0226722-0001 



DESCRIPTION 



COMPUTER, 960B RACKMOUNT 

ME^OPY, 16K 

PWR, INTERCONNECT 

CRU EXPANDER KIT, INTERNAL 



' HIT NUMMI 

LM09*3709-0039 



ttv 

J 



VENDOR PART NUMBER 



CUD. MATTSMAN 



datT awo. nojicr iNoiNia 



MUON fNOtNtll 



CMPTP, 9609, PACK MT-16K MEMORY C C/E,1C0V 



FAIT NUMMI I MV 

UYl 09*3709-00 39 J 







k-\ Texas Instruments 

" INCORPORATED 



0001 
030' 
00 }? 
000* 



DRAFTSMAN 



DATE 12/13/76 



LIST OF MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITV 
ASSEMBLY 



TC 001. 000 
000 01.000 
00002.003 
1001.000 



UNIT 
Of 

issue 



E4 
EA 
EA 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 



0^^657-0006 
00751 55-0006 
00^^71«-)C01 
G2?67?2-C301 



DESCRIPTION 



CrMD.jTro, q 6 QB PACKMOUNT 
Mciinoy, ,74K 

PWB, IMTE"CONfJECT 

COM EXPANOEP KIT, INTERNAL 



CKD DRAFTSMAN 



AWD MOJECT ENGINEER 



►AIT NUMMR 

LMo9a>3 7C«J-0O*O 



«v 

J 



VENDOR PART NUMBER 



DESIGN ENOINfIR 



CMPTR,960B,RACK MT-24K MEMORY £ C/E.100V 



•ART NUMMR 



Rfv 
J 



-J 

so 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



< reisr 

ITEM 
NUM»E» 



0001 
0002 
0003 



QUANTITY 
«« 

ASSEM1LY 



00001.000 
0OC01 .000 
0000?. 000 



date 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



UNIT 

Of 

ISSUE 



EA 
EA 
PA 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 
0q4-J6b?-0J07 



0O75155-0C02 
0943718-0301 



description 
Computes , $60* paCk^ouNT 



FAfTNUaMH 



LM0<J437C9-0041 



«v 

J 



VENDOR PART NUMBER 



MF*»0«Y, BK 

PWP>, INTERCONNECT 



CKO. DRAFTSMAN 



AFfO. nOJia ENGINES I 



DESIGN ENOINiH 



CMPTR,<?60B,RACK MT-8K MFMOPV.230V 



EAIT NUMKt 

LM 094370<3 ~ 0041 



KV 

J 



17% Texas Instruments 

INCORPORATED 



J 1 

00 3 ' 

00 0? 



OlAf T'>MAN 



Pf* 

ASSEMBiY 



3001 .000 
)C Jul. 000 
OK'02.000 



-~a 
FA 
EA 



SIZE 



CKO OtAfTSMAN 



date 12/13/76 



LIST of MATERIAL 



PAGE 1 of 



PART NUMBER 



00751 55-00C4 
£ 5'«3718-00C1 



DESCRIPTION 



CHvpuTEP, <?60R OACKM'JiJNT 

MF«npV, 16K 

PW8, INTfECCNNfCT 



r»n numhi 



LM0943709-0042 



VENDOR PART NUMBER 



Am PtOJECT ENGINEER 



DESIGN (NOINCII 



CMPTP„960B,OACK MT-16K MEMDPY.23GV 



PAITT numhi 

LM 09 * 370<,-00 * ? 



J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PACE 1 of 



PRINT 

ITEM 

NUMlEt 



00^1 
0002 
0003 



QUANTITY 
Pf» 

ASSEMIly 



OOC01 .000 
CCC01 .000 
0000?. 000 



UNIT 
OF 

issue 



F4 

Fa 

EA 



OWG- 
SI2E 



00 



PART NUMBER 



0943652-C JG7 
09751 5 5-00C6 
94371 8-0001 



DESCRIPTION 



COMPUTER, 96GH WACKMUUNT 

MF*iriPY, 24K 

PWBt INTFPCONNiECT 



CKD MAFTSMAN 



f A«T N1IMHI 

LM 0^43 709- 0043 



mv 

J 



VENDOR PART NUMBER 



APFO. HOJICT ENGINEEH 



DESIGN ENOINUD 



CMPTP,960B,PACK MT-24K MEMORY ,230V 



PAtT NUMHI ] Sy~" 

LM 0943709-0043 J 




ITEM 



Texas Instruments 

INCORPORATED 



da" 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



FAIT NUHKI 



LMo r >43 70«9-00^4 



J 



QU*Nt:lY 
ASSFMBIY 



DWG 
SIZf 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 






0001 

con: 

COO 1 

V 



JJO J1.000 
0OC01.000 
n0002.000 
30001 . 000 



PA 
E4 
EA 
E4 



0O^3(S 5 2-0 00 7 
0<575155-OO02 
0943718-000! 
0226722-0001 



CPMPUTFP, O60R P4CKMDUNT 

MFMncy, rk 

PWR, I NTSOCONNFCT 

CRU EKP4N0FP K IT, INTERNAL 



OiAfTSMAN 



CKD DRAFTSMAN 



DCiIGN (NOtNCIR 



CMPTR t 960B,0ACK MT-8K MFMDRY € C/f,230V 



AMD MOJfCT CisfGiNEtH 



LM 



fAtT NUMK I 

0Q43 7G9-0G44 



J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



MINT 
ITEM 

NUMlCt 



3001 
00J2 
0003 
000* 



00 



DATE 12/13/76 



LIST op MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 
EM 

ASSCMHY 



00001.000 
03CJ1.000 
00002.000 
00001.000 



UNIT 
Of 

issue 



EA 
EA 
EA 
EA 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



09*3652-0007 
0975155-0 00* 
09*3718-0001 
0226722-0001 



DESCRIPTION 



CHMPUTPR, O60B RACKM0UNT 

MEMORY, 16K 

PWB, INTERCONNECT 

CPU EXPAN0EP KIT,INTEFNAL 



MIT HUMHI 



LM09*3709-00*5 



VENDOR PART NUMBER 



CUD 01AETSMAN 



Am EHOJECT ENOINEEH 



DESIGN ENGINHI 



CMPTR,960B,PACK MT-16K MpMDRY f. C/F.230V 



fA»T NUMHI 

^/y\ 09*3 709-00*5 



HV 

J 



X 

4*. 



^ Texas Instruments 

_(_t J INCORPORATED 

\J DATE l?/13/76 



p»int 

ITEM 

NUMREB 



OO'H 
003' 
000 ^ 

ono4 



Quantity 
>!» 

ASSEMBLY 



0CJJ1 .000 
0CCC1.000 
OC002.000 
00001.000 



UNIT 

OF 
ISSUE 



FA 
FA 
EA 



DWG 
SIZf 



CKD OtAfTSMAN 



PART NUMBER 



O t ><r-if.5?-i)c07 
09751 55-O0C6 
09A3718-03C1 
02267??-0001 



LIST of MATERIAL 



PAGE 1 of 



DESCRIPTION 



C('mp(jtcb, qfrOi-) Oflr.K^'JUNT 

PUR, INT?Qf.ONN = CT 

CRt) EXPANOpo KIT, INTERNAL 



LMo<K3 709-0046 



MV 

J 



VENDOR PART NUMBER 



AFfO MOlla (NGiNFEr 



DtSIGN eNOtNttl 



CMPTP,960fi.R*CK HT-2«VK MEMDPY f. C/F.230V 



MIT MUMtH 



HV 
J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATf 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



PRINT 

IT6M 

NUM«» 



0001 
000? 
0003 






QUANTITY 
*SSiM8LT 



)0O01.0U0 

00001.000 
00002.000 



UNIT 

OF 

ISSUE 



EA 
FA 



OWG 
SIZE 



PART NUMBER 



CK0. DIAFTSMAN 



094365?-000fl 
0975155-0002 
0943718-0001 



DESCRIPTION 



COMPUTER, 9ft08 RACKMDUNT 
PWP, INTFPC0NNECT 



AfPO. PfOJICT INOINItt 



DESIGN ENGINE IE 



MIT NUMMI 

LM 09 ^3 709-0047 



VENDOR PART NUMBER 



"5r> 
J 

< 



CMPTP,960B,»ACK MT-8K MEM0Rr,200V 



HfT NUMMI 

L/y| 0943 709-0047 



,\ Texas Instruments 

INCORPORATED 



f) 



D*Tf 12/13/76 



LIST op MATERIAL 



PAGE 1 of 



ran numiii 



LM0943 709-0048 



"Sv , 
J 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



oo;)i 
noo? 

0003 



COCCI. 000 
00001 .010 
CG002. 000 



EA 



c l4365?-0008 
09751 55-0004 
0^43718-0001 



CCMPUTPR, 960H BACKMOUNT 

MFHORY, 1 iSK 

PW*. INTFRCnN^ECT 



DtAFTSAAAN 



CKO 01AETWAAN 



AP*D PtOJECT ENGINEfB 



DATE OCSIGN ENGINE!! 



DATE «lEAS£D 



CMPTP,960Pi,BACK MT-16K "EMORY, 200V 



PtOJECT NO 



FAIT NUMiEt I HV 

[^0943 709-0048 J 



-a 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



dati 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



f RiHT 

I ITEM 

NUMB! 



00J1 

occ 

0003 



QUANTITY 
ffl 

ASSEMtO 



00001 .000 
00001.000 
00002.000 



UNIT 
OF 

ISSUE 



FA 
FA 



IFFOMKJ 



DWG. 

SIZE 



PART NUMBER 



09"»3652-000B 
G9751 55-0006 
094371B-0001 



DESCRIPTION 

COMPUTE, Q60R PACKMOUNT 



MfMnRY, 2W 

PWB, INTERCONNECT 



EAIT HUWilt 



LM0943709-0049 



VENDOR PART NUMBER 



CIO. DtAFTSMAN 



AFtO PtOJtCT INOtNCH 



DESIGN ENOINtll 



CMPTR,960B,RACK MT-24K MEMORY, 200V 



LM 



run nummi 
09*3 709-004"? 



RV 
J 



00 




PUNT 
ITFM 



0C01 
00 0? 

00 04 



Texas Instruments 

INCORPORATED 



OUANTITV 
Pf« 

ASSfMBlY 



00001. 010 
00001.000 
00002.000 
00001.000 



UNIT 
OF 
ISSUt 



EA 
EA 
EA 



D*T£ 12/13/76 



DWG 



PART NUMBER 



0943652-C008 
0975155-000? 
0943718-0001 
0226722-0001 



CIO DUfTUUN 



*m> nojta engineh 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



DESCRIPTION 



CTMPUTFP, 960R RACKMIIUNT 

PWP, INTERCONNECT 

CPU FXPANDEP KIT.INTERNAL 



[lMo 



MIT NUMKt 

943705- 0C50 



J 



VENDOR PART NUMBER 



DESIGN CNGMfff 



CMPTP,<?60«,PACK HT-8K MF*HRr t C/E.200V 



PAtT NUMKI 

LM 09 ^ 3 709-0050 



J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



MlN? 
tTEM 

NUMHK 



0')<>1 
000? 
0003 
00 0* 



00 

^5 



DATf 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 
ASSEMIIY 



00001 .000 
30001.000 
00002.000 
00001.000 



UNIT 
Of 



EA 
EA 
EA 



owo 

SIZE 



OATI 



PART NUMBER 



01^3652-POOfl 
0975155-0004 
0<H3718-0001 
0226722-0001 



CKD MAFtSMAN 



DESCRIPTION 

CTMPUTER, 460H RACKMiJlJNT 



MEMORY, 16K 

PWB, INTERCONNECT 

CPU EXPANDFP KIT, INTERNAL 



APR) HOJICT ENOMHI 



PAfTNUMlfi 

LM0943709-0051 



VENDOR PART NUMBER 



DUK3N CNOtNHt 



CMPTR,960B,RACK MT-16K MEMORY C C/E,200V 



PA«T NUMK I 



LM oq43709-0051 



HV 
J 



o 




PUNT 

iTfM 

NUMBEt 



0001 
0003 

oco- 3 

0004 



Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 12/13/76 



LIST OF MATERIAL 



PAGC 1 of 



ASSEM81Y 



00001. 000 
00001.000 
00002.000 
00001.000 



UNIT 
OF 

issue 



EA 
EA 



DWO 
SIZE 



CKD. OIAFTSMAN 



PART NUMBER 



0^436b?-0000 
097M55-3( 06 
G><*3718-0001 
0226722-0001 



DESCRIPTION 



Cpmoutfp, ^60^ RACK"10UNT 

MC^ORY, ?<»K 

PWR, INTERCONNECT 

CBI) EXPANDEP KIT, INTERNAL 



PUT NUMMI 



LMo«H3 70<)-00 52 



J 



VENDOR PART NUMBER 



»m>. fKOJICT tNOlNKI 



Df SIGN ENCINCH 



CMPTP,960B,RACK MT-24K MEMORY C C/E.200V 



IUI NUMKI 

LM 09 * 3709-005 ' 



j 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



date 12/13/76 



LIST op MATERIAL 



PAGE 1 of 



f fMTHUMMi 

LMo«3*3709-0053 



J 



Hint 

ITEM 
NUMIH 



_*5SMJIY_ 



UNIt 
Of 

ma 



DWO 

sin 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



SO 



0001 
000? 



0001.000 
00001.000 



EA 



eft 



6<**65?-06d* 
0226722-0001 



Ci^MPuTefe, 96JR pAckMMnJ 
CRU FXPANOEP KIT, INTERNAL 



CKO. DRAFTSMAN 



DlilGN ENOINfU 



CMPTP,960B,PACK MT-CRU EXPANDER » 1 1 5V 



APF0. MOJICI fNOINF.ll 



tun NUMIH 

LM 0943709 " 0053 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



t AtT NUMMt 



LM09<r370«5-005<r 



J 



PRINT 

ITEM 

NUMBER 



QUANTITY 

PER 
ASSE MBLY 



UNIT 
OF 

ISSUE 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



0001 
000? 



OOuOl . 300 
00001.000 



094365^-0006 
0226722-0001 



COMPUTF"?, 960H RACKM1UNT 
CU FXPANPEP KIT, INTERNAL 



to 



CUD DRAFTSMAN 



APPD. PROJECT ENGINEER 



DESIGN ENGINEER 



CMPTfi,960B,RACK MT-CRU EXP ANOFR , 1 00V 



PAH NUMMI 

LM 09 * 3709 " 005 * 



Jjfr) 



Texas Instruments 

INCORPORATED 
^Cj DATE 



f MINT 

ITEM 
NUWIEII 



12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGI 1 of 



f PUIMWIH 

LM39A3 709-0055 



"5v~N 
J 



QUANTITY 

PEF 
ASSiMILY 



UNIT 
OF 

JSSUI_ 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 






0001 
0002 



'MAFTSMAN - 



00001.000 
OOC01.000 



EA 

EA 



0943652-0007 

0226722-0001 



CHMPUTFP, 960B PACKMOUNT 
CPU EXPANDFP KIT, INTERNAL 



CK0. DUPTSMAN 



APTO. HOJICT INOINCII 



DEtlON INOINHI 



TITU 



CMPTP,960B,RACK HT-CBU EXPANDFP ,230V 



LM 



PAiTNUMMi 

0943709-0055 



HV 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 12/11/76 



LIST OP MATERIAL 



PACE 1 of 



PRINT 

ITEM 

NUMBER 



00)1 
000? 



4>. 



QUANTITY 
PER 

ASSEMBLY 



COOjI.000 
OOC01.000 



UNIT 
OF 

_jsslje_ 



EA 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



C"H^65?-O00a 
0?26722-0001 



DESCRIPTION 



COMPUTFP, 9fS0R PACKHOUNT 
CPU FXPANOEP KIT.INTFPNAl 



RMTNUMRfl 



LM0943 70«)-0056 



m 

J 



VENDOR PART NUMBER 



DRAFTSMAN 



CRD DRAFTSMAN 



AffO PROJECT ENGINEER 



DESIGN ENGINEER 



CMPTR, 9608, RACK MT-CRU FXPANDEP , 200V 



LM 



RAIT NUMMR 

0<H3709-0056 



RtV 

J 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



bats 12/13/76 



LIST OP MATERIAL 



HINT 

ITEM 

NUMIEU 



000) 

000? 



QUANTITY 
ASSCMlir 



PAGE 1 of 



00001.000 
REF 



so 



UNIT 
Of 

. , iiS"f 



EA 
EA 



owo. 
size 



PART NUMBER 



0943652-0001 
0943741-9901 



DESCRIPTION 



COMPUTFR, 960B PACKMDUNT ~ ~ ~ 

DRAWING CLARIFICATION, MEMORY EXPANSION 



MTMUMMt 



LM0943709-0100 



MV s 

J 



VENDOR PART NUMBER 



CKD DUFTSMAN 



AP»D. FfOJECT ENGINEEI 



DESIGN ENOINHI 



1 



COMPUTER, 9608 PACKMOUNT, 115V 



UITNUMMI 

LM 0943 709-01 00 



IfV 

J 



fi I exas Instruments 

V 7 '." : I N C O a p o R A T E D 

Hi 



OOf ? 



DATE 12/1V76 



LIST Of MATERIAL 



PAGE 1 of 



■ »fT MUMlfl 



LM0<?^37C«)-0101 



#FV 

J 



QUANTITY 



UNIT 

Of 

ISSUE 



DWG 
SITE 



PART NUMBER 



J J C > J 1 .000 



0"4^74i- ori ni 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



fpvniiTFc, OtOB "ftCKMPJNT 

rP4WPT, TL fi c IF !CAT!CN,MFMTRV FXPfiNSION 



CKD DtAFTSMAN 



A»»0 MOIICT fNGiNPfH 



OlSlOJ (NOINHI 



CO^PUTCh, 960* OACKMOUNTt W/ R4TTF0 Y , 1 1 5V 



•AtT NUMlfl 



LM°'" ,370q ~ 0101 



SO 
-J 




' fiTRiT 

ITEM 
NUMBE, 



0001 
000' 

ooc* 



Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 12/13/76 



LIST or MATERIAL 



PAGE 1 of 



quantity 
feu 

ASSEM«IT 



00001.000 
00001.000 
KEF 



UNIT 

OF 

ISSUE 



E4 
EA 
FA 



owe. 

SIZE 



PART NUMBER 



CK0 OUAFTSMAN 



09^652-0005 
0226722-0001 
0943741-9901 



DESCRIPTION 



COMPUTER i 9603 RACKMCHJNT 
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MNL,960 MASTER INDEX 



LM 



PAtT NUMEI 

0943709-0960 
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VENDOR PART NUMBER 



APPO PWJECT ENGINE*! 



DESIGN ENOlNHt 



CPU DOCUMENTATION KIT 960* 
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BOA.ROS MAY BE. sjSTA.i_^e.O 
jlM^TALL STRAPS C 1 — EM Z^~) A.T 
Z.00t.5O INTERVALS 

(jj COVER SOLDER COWWECTIOMS WITH 
ITEM 33 
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[\S)iO*i EXT TOOTH 
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?ZO) 15 * 4 FIAT 
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IT£M 31 



fl_| CJV337/& 4(C)* e+. X, 
33 WIS */049<S-l39? 
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Texas Instruments 

INCORPORATED 



' MINT 



0001 

C002 

00C4 

COOS 

0006 

C0C7 

00C8 

C0C9 

0010 

0012 

0013 

0014 

0015 

0016 

0018 

C019 

0020 

0021 

002* 

0025 



DRAFTSMAN 



DATt 05/19/76 



LIST or MATERIAL 



PAGE \ of 



FAIT NUMICI 

LM 943662-0001 



quantity 
fef 

assemiiy 



00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001.000 
00001. coo 
00001.000 
0C0C1.000 
OOOC1.000 
AR 
AR 
AR 
OOOCl.OOO 
00002.000 
00010. 000 
00019.000 
00021.000 
00010.000 
0C001.000 



00005. 00C 



UNIT 
OF 

JSiUL. 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

FT 

FT 

FT 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



DWG. 
SIZE 



AFFDMFG 






PART NUMBER 



943745-C001 

943669-0001 

9436 76-C001 

943664-C0C1 

943671-0001 

226737-0001 

943615-0001 

226566-0001 

232289-01C0 

538347-2C99 

538347-2299 

538347-2199 

231123-C070 

972684-C011 

411101-0058 

411101-C057 

411027-08C4 

416453-0C22 

232349-C075 

418212-C040 



DESCRIPTION 



1EV 

G 



VENDOR PART NUMBER 



CHASSIS 

PANEL, FRCNT 

INSULATOR. CCMB 

CARC.PACK 

BOARD ASSV. CPU BACK PANEL 

INSULATCR.CPU BACK PANEL 01*00*0|l 

COMe/STIFfENER.BACK PANEL 

SWITCh.LCCK-MAINTAINlNG 

LAMP FLLSI- FLAT TOP 6.3V .04 AMPS 

WIRE l-CCKLP B-24 AUG 19 STR BK/WH 

MIRE HCCKLP B-24 AUG 19 STR RD/MH 

WIRE fcCCKCP B-24 AMG 19 STR BN/WH 

CLIP SPRING STEEL LITE 

SCREW, THREAD FORMING, #6-32 

LOCKhASHER «I6 EXTERNAL TOCTH CRES 

LOCKhASHER I 4 EXTERNAL TOOTH CRES 

WASHER .125 X .312 X .032 FLAT CRES 

NUT, PLAIN 6-32 UNC-2B HEX CRES, SMALL 

LUG SCLOER 



IT EMtlNEEt J / I 



_L 



DE5ION ENGINEE, 



STR AP.T I ECOMN. ADJUST ABLE, PLASTIC 



RCL-C56-2180 
JUO- HH0112 
JUO- HH0112 
JUO- HH0112 
TEC-32-1212 

QPL- MS35335-58 
QPL- MS35335-57 
QPL- MS15795-B04 
QPL- NAS671C6 
TEC-78-1056 
QPL- HS3367-4-9 



TITIE 



CHASSIS ASSY, EXPANDED, 960B 



FIOJECT NO 



FA«T NUMiEF 



LM 943662-0001 



FEV 

G 



3s 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



C026 

C027 
0028 
C03C 
0031 
0033 
0034 



date 05/19/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 2 of 



QUANTITY 

fen 

AS5tM«LT 



00001.000 

AR 
00010.000 
00005. 0C0 
00004.000 

AR 
00002.000 



UNIT 
OF 



EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
FT 
EA 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 



085913-C0C3 
235182-C002 
418154-0058 
972968-0015 
972988-C016 
411634-1310 
972990-C040 



DESCRIPTION 



CLAMP 3/16 PLASTIC CABLE 
LOCTITE SEJLENT GRADE 242 
WASt-EReFLAT #6 CRES 
SCREW 4-40 X .375 PAN HEAD CRES 
SCREW 4-40 X .438 PAN HEAO CRES 
SLEEVE, PVC, .133 01A. CLEAR 
SCREW 8-32 X .375 FLT HEAO CRES 



run NUMUt 



LM 943662-0001 



VENDOR PART NUMBER 



LOC— 242 

OPL- NAS620-C6 



QPL- MIL-1-631 



CUD MAFTSMAN 



DESIGN ENOINEEl 



CHASSIS ASSY, EXPANDED, 960B 



AFfO FKOJECT ENOINEEI 



FtOJECT NO. 



FAIT NUMWI 

LM 943662-0001 



UOTES: 

I. CHECK TtHISTEO PAiR FOR COUTWUITY OU 
-OOOZ ASSEMBLY: 
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*SSY U09*!U1I-OQOC"J 
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REVISIONS 



oj&*m fci-r. - - •-*- ■iheu.+'so 



EIEEV/S/Oi' LEV:- SOEK 



CM i5*lU*(0)-f ' < ■> - -/.JELE^EJ WE 
OEC< Alj «t-PE,J\ ^t fE.r.EJ *!■>«<- 

/.; 'jj'E (iicni lV .te, ^ phi ..-, 

341^ ?4-?9J9 'JJuPOATEJ iEV LEVEL 



Zil JOE 79 7fg)~*.SJ***. 
PEr LEVEL BlOCit., 



UPDATED 



CU4M121 <B)-# yfU.,.*^_ ,/IAO0E0 
VOTE I I UPDATED (Ef LEVEL BLOCK 



CN383769'.DUK=- 
LEI/EL BLOCK. 



: ^;ated *ev 



''»ln 



! htfi* 



*/,im m« 



'/iS/jr 



tW»" 



V/;s- fddum 



/Jfi/l^ 



2454TI-OO02 


BOKKD ASWj S60B CPU 


BA.ClCPAKjE.L- 


941&1I-C0OI 


BOARD A.-SV-T-, 960B CPU 


BAClCP\AkJEL 


PART MO 


DESCRIPTION 




1 


PART WO •bCHEDULE 





\-MARK APPROPRIATE 

UO AMD REV PER REVISION 
LEVEL BLOCK 



MARK APPROPRIATE 
SERIAL UUMBER 



L 



MARK APPROPBIATE DA^M 
WO AUD REV LETTER 



WIPE SEC< COg -Q OQ1 (?438W -990Sl 

r 4^5"5o5T~ 

i't-oco : 5 



WIRE deck: F5» -020I 
CARD =w ~~ 



( 94.-»>: 



ilnEMtTlc -DIAC-. 5A.M 



',^4 lil». a? C I } 



A"="= Etv"Bl_-r 



REVI SiOKJ 



l*H> 






processed: 

i. solder pes- f-iz1, method i 

AUD/OR P-124 
2. MARK PEI? F-iOO, TYPE U 
CLA<iS IjMElGUT '.I2 ; COLo'r 
BLACK 



MWVI ALL CAMPS ANO 9MAPP 



CWMENSIONAL LIMITS APPLY 
KKMI FINISH PROCESSING 
C«NTIPYING Nuh«(RS SHOWN IN 
PARENTHESES for REFERENCE CNLr 
MILRRNEI DRAWING iN «CCOAOANCI 
WTTH MIL-STT>10O 



hole tolerance 
9" thi£»°°» ri 



J - OOl 



P«T CM UNTTYMl l ll ■ Will 



APPLICATION 



unless otherwise specipeco 
diaaensons are in inches 

■ TTXf RANCES 
ANGLES tl- 
3 PLACE OCCA4AL3 
2 PLACE DECIMALS 



t 010 



MATERIAL 



PARTS LIST 



-U- 



y/ai-j-n 



.■■■•>- ,T-' '/-■'.■' 



r /. 



COUTH NO 



DC»*a»N ACTtvrTY RClJLAS* 



* 



Texas Instruments 



;NZO ASSY, CPU 
BACkLPA.Kj EL L_ 



COOC BDCMT NO 

96214 



D»AiVlMa MO 

-; ^_b: 



J_ 



m 



^ 



l_tv\ 
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Texas Instruments 

INCORPORATED 



FRINT 

ITEM 

NUMBEt 



DAJt 05/01/75 



LIST OF MATERIAL 



PAGE 



1 



UNIT 
OF 
ISSUE 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



FART NUMIEt 



LM q^3t 71-0001 p • 



VENDOR PART NUMBER 



SO 



0001 

C001A 

C002 

0002A 

0003 

C003A 

000* 

0035 

0006 

0007 



00002.000 

00002.000 

00002.000 

00001.000 
AP 
PEF 
REF 



EA 

EA 

EA 

EA 
EA 

EA 
EA 



972965-0024 

972924-0014 

532736-0002 

943672-0001 
535978-0058 
9436 74-9905 
943673-9901 



CHL- 2DDU60E203ZAC 



CAP FIX CERAMIC .100 MF 10* 100V OPL- CK0£RX1P4K 

C2 C5 

CAP FIX TANT SOLID 15 MFD 10 * 20 VOLf 0PL-M3 9003/ I -22 8 9 

C3 C4 

CAP FIX CERfMIC .02 MF 20/80* 25 VOLT 

CI C6 

PWB, MOTHER BOARD, 96 OB ,980B 

WIRE ELEC. ,SOL ID, M KYNAR" INSUL #30 AUG 

MIRF DECK 

DIAGRAM SCHEM.CPU MOTHERBOARD 




D1SIGN ENGINE!, 



BOARD ASSY, CPU BACK PANEL 



75-D9- 



FAUT NUMKI 



LM 943671-0001 



P* 






Texas Instruments 

.NCORPORATED UST Q, MATERIAL 

DATE 05/01/75 



• PIMT 

tT.M 

__NUM(«ffr_ 

on os 



o o o 1 A 
0002 
000?» 
0003 

o ?! r ~ a 

0004 
0005 
OOOf 

fJV; T 



OUANTI1Y 

tft 
ASsfjweiv 



00O02. 000 
00002.000 
00002.000 

00001.000 

AR 
PFF 
»EF 



PAGE j of 



UNIT 
OF 
ISSUt 



"BatT 



EA 

EA 

EA 

EA 
EA 

EA 

F4 



OWG 
M7f 



PART NUMBER 



972<H5-0024 
972924-0014 
532736-0002 

943672-0001 
535978-0058 
943869-9905 



DESCRIPTION 



QPL- rKiltOX 104K 



CAP FIX CFPAMIC .100 MF 10< 100V 

C2 C5 

CAP FIX TANT SOLID 15 MFD 10 % 20 VOtf QPL-M 39003/ 1 -2 289 

C3 C4 

CAP FIX CERAMIC .02 MF 20/80% 25 VOL T 

CI Ct 

PWB, MOTHER BPAPD, 96 OB, 980B 

WIPE ELEC, SOLID, "KVNAR" INSUL «30 AUG 

WIRE DECK 



943f73-°°oi ni"." "" rr.wr M ,r pij "ruMFPRnAPn 



LM <^-u7i-c 



-ooo; 



Itv 



VENDOR PART NUMBER 



J 



C«L- 200U60E203ZAC 



n**»",*IAN 



CK& DtAFTSMAN 



AffO «OJEO ENGINtEt 



DfJIGN ENGfNfffR 



SOARO ASSY* CPU BACK PAMEL 



ptt? n.iuiim 



LM 94 V. 7 1-0001 f % 



JJJT-5: COIL'TIUUED 

[Sj IV 'P JilHPEk HIKE ITEM &l t AXOUUO 
TEflMI4/AL t TM£AJ HAH/O SOLDER 



8 1 4 I 3 | 

S PIN I OF ALL 1CS IS BOTTOM LEFT I. MAXIMUM COMPO/VENT MIGHT FRCM 
LOOKING AT COMPONENT 5l£i£ WITH PI CGMPO/VE/VT S/D£ OF CAPD IS 4 Co 

AND Pa DOWN CLIP DIODE LEAD AS E/EOLI/PED A/V£> 

\S]lTEM 10a USED 0/1 CENTER SCREW ONLY r//v 



-®ST8ETCH-JT£tit~*a*~nvEf>zarFSlHtr 

(ITEM 3Rj USING ITEM to* OP I OS 
\7}Cl£AN AND COAT Rlf AND PIT WITH 
ITEM SB ■■'■'■' 



*er(7f. 

It PLACES (79 



sum* 




a. MAXIA4L//Vf LEAD LENGTH PRON7 

co/ydl/ctop £iE3E of capd is .one 
Litems se, se and zb to be installed 

APTEK FLOW SOLDER 



MARK. APPROPRIATE REV LEI/EL PEP 
REy/SlO/V LEVEL BLOCK FARS/DE 
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~W+1 



zagOr^a WKIQcssd /JnillilOE 

g gs /zk:?22 g 

lt//gj i f) Hy/gTl i<i.'e>s [ f) \nio6~\ \oigy | f) | t/^ggj 
£ / C? 



raj^s rtt^Tan 5ffl 



E 



t> n <J ^ 

LSSSyjCMSj LzlllJQbm] ' Q uran 

Jf ' f 

csszjSOe^ esd^0e33 Ega Q i^ga 

tH3£]|QEZg] GEZIZlC faHS ESSlQ^? ""^ 





AP(07 
a PLACES 



D«SN»iC| PROTECTED 


D£5C 


JuWPtRi ttMDuS j 


|AQDRRAK6t 






-OOOI 


OTHRUTFn 


STANDAiLD 


UOWC ] 


-00C2. 


OTHeu FF,i,4 


DPT15M8-U0TUStti 


EISTOEIb 


-0CD5 


OTHRU IFF,. < 


CPTI0W7 


El?TDEI4*Wl»U.AR(WE 


-0004 


0THCU3FFi k # 


OmONb-kWUStl) 


EJIToiaANDAU-WMt 


-0005 


OTHRU 7FFi b «. 


DfTIONS-lll(iTU5[olt?TOt!OAMDA.U.*50VE 1 


-000 to 


OTORUFFFlk* 


0niCU4-WTJStD 


LTTOESkNUAaASOtE 


-0007 


OTHKUiFFF** 


OPTIOKI5-NC1USU)ES10L6l«lALLAgflHe 1 


-bOOB CTHRU3FFFi»« 


0Ptl0N2-wmu^ED 


t5T0t4AWmLAWit 


-000^ |0THEuTFFFl4« 


t)FTIDNI-N6TU5£D 


LITOt2AtJDAaAE0ie 



REVISIONS 



MSCM^TC*, 



AS 



Mti 



l'337i,4s£ J f/~./„ 'ij//3iiA/AS 
C36 'ZjA/MEL, P75 fZjfi 10? 

WAS Pi? 7 (41E-7 THRU P3Z 

^ S * I* 1 TH *° R3 ' CZMGIED ! 

Pit C Pci. tes^AS/i TOP5 TC THE ' 
KI6HTCPCOIHPC/VEA/TS t,. j 

UPDATED PEHSICAI LEfSL fi ts.rr I 
_fij iNiiiiH},:. ^a7T7 77: TrF^< 

WHS _LilTil- 9»9s-(i. c ^ t ^-. L , 
.'-Ai3/.9£/rC^,,: i ^, -htElEfEC j 

/7-f/Wr 5' fJ/^^-'d/'^^ 
£?•/ kV^^ ~t~LS*t : ajML/E6 fiJi. 
TO ITEM 4>9A, L/M f*,e(/j :tt , 
KEVISlOAl STATl/S SLOCK >Sj I 

*£<Of>9 HclTEZ J * <"^ (^ ?. , £; ! 

-t^£<5 A « ;//< J" /. //V 'nt,,^ 
TO TA£ ca/V 'A/EC TOP FS£-(7/ 
DELETE/? ITEMS 33 '(. ■$*■ L//X. -, 
ADDED ITEMS IOZ 103 Wf ( ic - 



E 



ii.tpl 



-<L^5_ 



CAr39l9B3fD)SZ« 



(I)UPIATEO KEY 



F 



:M3?lBJS'T>S^Liy r/iCHAKSlD HEND£,< 
PART NO OF /TIM 53. LfH &■:;:& 
■ TcAlPj (hUCJT, F/d/],\7J,foL;-vr 
HE16HT IN NOTE I ms .350 If, 'tihUTEH 
REV LEVEL E.OEE. 



CU392117 (A,ZZiuU.^ mGTY OF ITEM 
i>2 WAS 13, DELETED /,! FB0M k2A, 
LM liiaTYOF ITEfh i£ MS 6,0, ACSED 
OI TO bSA.WnwPOJITED KY LEVEL 
BLOCK 

CM4C303Z Ml S5ei~- IDUPDATED KEY 
LEVEL E-OlK 



ilii 



.'I'jWiii/ilx./.^j- riit/PDATcEi i*v 
I EVEL A. JCK fll L #1 : ITEM S7 trA 



- JS9JE j/i £)■*,'!■''*••-'• yij jnnfj ,ta^ 
37 TO F/D (l)AODED FCAtTuOTEis'' ' 

31 UP DA TED f SY l EtEl Pi 0< •* 

LEVEL BLOcJv^ 0a,UPMnD *" 



/r< 



* EXCEPT AU*£5S RAM6ES SO »THeu A7 14 



-'i :1SJ97/Jl-*—~^ ^- ,/jl>ElE.'ED 
AIJTE L l BAUuiUS IvJ.IJtjIJsuiEAl 
LSJA/ J£ »AJ? W J) £l (i im ,7Em gl 
»AS 4I7S31-0Q0S, DELETED ITElTIS 
I OS, IO* t /OS f*> UPDATED P£YL£Y£L 

SLOCK 

CJUSS37J 9 ID) -*■■ **-—*- rill/PMrEO 



.' / 



■>»*■■*- 



'I'm 



tfrf/b* 



\fM. 



v*n 



tffai 



CU4CZi.8O!L-iTI«*^i)AbDE0 TAgLE AND 
. -OOPS TO L/AA 

EndczL,&s(cip.ce,zrt!iii/iM ^ui'irrm 

l&HUS ZH53I-000K?) UPDATED 
REV LLVEL BLOCK 



'jJiit^fM^ 



'/>//i 



"h/n \M6*t 



C/J ?/£■?£ 7 ■*>& ,£__ „j ty^ .gee, 
-00C3 / sr&^i se t^MZ 131/3-3- 

Caoo * DEL^m? /r^/t-i &f 
z-c,/yi -&&&S, / r£yf! 3e usas 
zz.&S'?/ -0co/t*ic>rcET£C 
Ewer e*J A/crg- 7 1*> jfcrfrrc 
#ev tesr/ pitee/z 

CN 422S89 ID) AJURAMiMiO 
lit UODfTlD f)l\l UY£L BiOCA 
Ql AD6fa T£ST fi/KK 



CN 4I7ISO l£j»c ( 

Vie V L.EJ/CL. BLOC< 



'I/LIPCA7ED 




PROCESSES: 

I. SOLDER PEP F-IZ7 METHOD I AND/ 

OP F 12-f 
^. M/9PX PER F-00, TYPE JL CLASS I 

HEIGHT .IE COLOR BLACn 



TEST Pffoc 943 7;g-Q9g/ 
LCCC-DIACPAM 3<;6qq-qq^i, 



PfiNTED YV/RINC BOARD S436 98-000. 

a: " ' " ~ 



tMEL Y 



y,:AD 



T: 



± 



°& 



-IA 



|J ' " 



p\£\£\Z\FJi 



UKI-ES8 CTMCRW1S£ SPCCIFICD 



O+AWNSIOMAX- UMITS APR.V 
BEFORE FPNtSH PROCESSING 

oermrviNG numbers shown in 

PARENTHESES F=CW REFERENCE OI^LV 
«TTERP»ET DRAWING »- ACCORDANCt 
WITH MlL-STTMOO 



HOUE TOLERANCE 



^:« -jgiSS Tiajig. 



231 J 

THRU 
500 

: ooi 



| Qtv re 



**"" rn rn ti miji 



NOMNCULTUm OR DOCdTTTCT, 



PROCUREfc*MT 



A PPL CAT <3N 

3£ 



ur*_ess OTHEHWQI SRECKD 
- DIMENSCINS ARE IN MOHCS 
' TOLERANCES 
ANGLES el' 

3 PLACE DECMALS I CIO 
2 PLACE DECIMALS *-Q2 



MATERIAL, 



DWN 



CMK. ' 



"vk 



CATE 
-t.-t.-7 9 



LJIiili 



-'- ^^- 



->X^>^.:.^r 



■ r "^ 



Of'SiON ACTlVrrv REl^AS£ 



Texas Instruments 





lol_/D IV IC 


-iviun y l t/rv/rxuLLtK 


^ 


COOS CENT NO 

96214 


DRAWMO NO 


sc*^ , / .. [ | »„, 



L.Vi 



131/132 







Texas Instruments 

INCORPORATED 



PUNT 

ITEM 

NUMBER 



0001 

0001A 

0002 

0002A 

0003 

0003A 

0004 

C004A 

0005 

C0C5A 

0006 

C0C6A 

0007 

C0C7A 

00C8 

00C8A 

cccq 

C0C9A 

0010 

0010A 



date 08/23/76 



LIST OF MATERIAL 



PAGE 1 of 



QUANTITY 

n* 

ASSEMBLY 



00004.000 



00005.000 



10002.000 



00001.000 



00001.000 



00004.000 



00003.000 



00004.000 



0000?. 000 



00004.000 



UNIT 

Of 

ISSUE 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 



222222-7400 



222222-74C4 



2222 22-74C5 



222222-7425 



222222-7430 



222222-7437 



222222-7474 



222222-7475 



222222-7483 



222222-74e9 



DESCRIPTION 



AffD MIOJECT CtfGINEEl 




NETWORK SN7400N 

U25,U35,U42,U55 

NETWCRK SN7404N 

U67 ThPU L69,U79,U89 

NETWCRK SN7405N 

U70.U71 

NETWCPK SN7425N 

UB2 

NETWORK SN7430N 

U20 

NETWCPK SN7437N 

Ul,U2fU38,U39 

NETWORK SN7474N 

U12,Ufc4,U«5 

NETWCPK-SM475N 

U125,U133,U134,U136 

NETWCPK-SK7483N 

U7.L16.U17 

X NETWORK SN748JN 

U94,U10fc,L118,'J129 



,AIT NUUBEt 



LM 943697-0001 T * 



VENDOR PART NUMBER 



-SN7400N 



•SN7430N 



DiSION BNOINHI 



-SN7474N 



MEMORY CONTROLLER, 960B, STANDARD 



75^^ 



PA«T NUMKI 



LM 94369 7-000 . J * 






Qki Texas Instruments 

\ 7i ) INCORPORATED 



" coif 

GO 11 A 
00 12 

00 13 

con* 

C013B 

0014 

00144 

001*5 

00 ISA 

C016 

C016A 

C016B 

0017 

0017A 

00 18 

COlPfl 

.,„; l ■> 

C019A 



date 08/2 3/76 



LIST Of MATERIAL 



PAGE 2 of 



ffff 

ASSEMBLY 



00001.000 



OC006.000 



00012. COO 



OOOC6.000 



00003.000 



00008. 00C 



000C2.000 



03004.000 



00003.000 



"Si 1 I »«« 

ISSUE V'f 



FA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



FA 



EA 



EA 



PART NUMBER 



222222-7132 



222222-7153 



722222-7157 



222222-7161 



222222-7175 



222222-7180 



2400C0-74C0 



240000-7404 



240000-7*10 



DESCRIPTION 



NETWORK SN74132N 

U3 

NETWCRK SN74153N 

Ul0.l.ll,L19,UU9.lH2),lJ131 

NETWCRK JN741S7N 

U48 THRU l50tU91,U15 f Ul33t 

U107,iUlC8,Lli6.llll7,Ul2 7,U128 

NETWORK SN74161N 

U2fi.U?9,U*0,U'>8 THOU U60 

NETWORK SN74175N 

in, 1. 1 a, 1. 2 7 

NETWORK SN74180N 

U80,U<J2,L93,U104,Ul05,mi4, 

Ul 15, LI 26 

NETWORK-Sfs74H0ON 

U14.U44 

NETWORK SN74H04N 

U22,U43,l;46,U6i 

n':twcrk-sm4hi-3n 

U36, U73, U102 



,»,T MMMlFt 



LM 94369 7-0OO! J ffl 



VENDOR PART HJMSPR 



-SN741 5* 'J 



-SN74161N 



CKD MAFTSMAN 



DESIGN ENGINES, 



MEMORY CONTROLLER, 960B, STANDARD 



AFTO HOJECT ENGINES, 



,A»T NUMira 

LM 94369 7-000 



JL 



<yi 



n^n i 


rEXAS Instruments 

INCORPORATED 

DATf 08/23/76 








s!f) 


LIST OP MATERIAL >A _, , , 


' PAIT NUMtCI 

LM 94369 7-000 


KV \ 


MINT 

ITEM 

NUMBER 


QUANTITY 
ASSEMBLY 


UNIT 
OF 
ISSUE 


DWG. 
SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


0020 


00004. COO 


EA 




240000-7411 


NETWOPK-SN74H11N 




0020A 










U21, 132, LSI, U54 




0021 


00004.000 


EA 




240000-7420 


NETW0PK-SK74H20N 




0021A 










U3t ,U56,U72.U78 




0022 


OC002.000 


PA 




2400C0-7421 


NETWCFK-SN74H21N 




0O22A 










U47, U52 




002 3 


00001.000 


EA 




2400C0-7430 


NETVI0RK-SM4H30N 




0023A 










U101 




C024 


00003.000 


EA 




2400 00-7440 


NETWCRK-Sf\74H40N 




0024A 










U24,U£2,(jE4 




0025 


00001.000 


EA 




2400C0-7451 


NEThORK-Sf\74H51N 




0025A 










U53 




0026 


00001.000 


FA 




2400 00-7453 


NETk»0RK-SK74H53N 




C026A 










U23 




0027 


00001.000 


EA 




240000-7455 


NET*CPK-Sr\74H55N 




C027A 










U63 




0028 


00005.000 


EA 




2400CO-7474 


NETH0RK-SN74H74N 




C028A 










U5, U13, L30, U45, U33 




0029 


00002.000 


EA 




240000-7102 


NETVCRK Sf\74H102 




C029A 










U6.L15 




1RAFTSMAN 


date 


CUD DIAFTSMAN 


DATE 


0ESION 


ENOINECH OATE 


TITU 

MEMORY CONTROLLER, 960B, STANDARD 


kPPOMFO 


DAT! 


AffO. MOJECT ENGINE 


El OATf 


•ELEASE 


DATf 


KOJtCT NO. 




fAIT NMMMI KV 

LM 94369 7-000 . T a: 
' J 



9> 



J&A 1 


Fexas Instruments 

INCORPORATED 

DATE 08/2 3/76 








^W 


LIST OF MATERIAL D4 „ c t t 

PAGE 4 of 


r MITNUMft KV , 

IM 943697-0001 T * 


HWNT 

ITEM 

MUMKIt 


QUANTITY 
»5SEM»tT 


uNtr 

or 

iswe 


DWG. 
SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


0030 


oa-m.oao 


EA 




2194C2-74C4 


NETWORK SN74S04N 




C030A 










U74 Tt-RU L77 




C031 


000 12. 000 


EA 




219402-7*10 


NETWORK SN74S10N 




0031A 










U57.U66 




CQ22 


OCOQ1.000 


EA 




219402-7*20 


NETWORK SK74S20N 




C032A 










U123 




0033 


00001.000 


EA 




2194C2-7430 


KETWCPK SN74S30N 




CI 33 A 










U90 




C034 


CC009.000 


EA 




219402-7486 


NETWORK SN74S86N 




034A 










U96,US8,L 100, Ui 10,111 12, U122, 




C034B 










U124,L135 




0035 


00002.000 


EA 




219402-7138 


NETWCRK SN74S138N 




C035A 










U99,U111 




CO 36 


00008.000 


EA 




219402-7280 


NETWCRK JK74S280N 




C036A 










U85 THRU 188,U97,U109,UL21, 




C036P 










U132 




003? 


00001.000 


EA 




972188-OOCl 


NETWCRK »NE555V, MONOLITHIC T IM ING.L INEA t ST-NE555V 


0037A 










U26 




0038 


00001.000 


EA 




972445-OOCi 


CRYSTAL, 12 MHZ, QUARTZ 


SEE- T1 DRAWING 


C0?8A 










VI 




, 0**t TSMAN 


OAT! 


CIO OlAmMAN 


BATE 


MSCM JNOlNf «« BATE 


IITU 














MEMORY CQNTR01LFR, 9608, STANDARO 


, UK. UK. 
V 


DATE 


awo. wcuccr (Nome 


» OATl 


lfUM.il 


) date 


PfOJKTNO 




PA4T NUin NV 

LM 943697-00O . T* 





>n<r\ 


EXAS INSTRUME 


N IS 












r EAtT NUMKI 


tEV "\ 




ty> 


1 N C O R P O 


RATED 

date 08/23/76 


LIST OP MATERIAL pAGE 5of 


LM 94369 7-000 


T* 

— — < 




PHINT 
ITEM 


OUANTITY 


UNIT 
OF 


owe 

SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 




0039 


000 1.0 00 


EA 




9729 46-0017 


RES FIX 10.0 OHM 5 * .25 W.CAPBCN FILM 


RHH- P-25 




0039A 










R13 






0040 


00007.000 


EA 




972975-0033 


RES FIX CCMP 220 CHMS 5 « 1/8 WATT 


QPL- RC05G221JS 




C040A 










R29,R31,P33tP38tR39,R57,R59 






0041 


00004.000 


EA 




972975-0035 


RES FIX CCHP 270 OHMS 5 % 1/8 WATT 


QPL- RC05G271JS 




C041A 










R6,P10,P16|R23 






004 2 


00003.000 


EA 




972975-0042 


RES FIX CCMP 510 OHMS 5 * 1/8 WATT 


OPL- RC05G511JS 




0042A 










R28,R30«R32 






00 43 


00002.000 


EA 




972975-0049 


RES FIX CCCP 1.0 K OHMS 5 * 1/8 WATT 


OPL- RC05G102JS 


w 


0O43A 










R1.R2 




-J 


0044 
0044A 
0044D 
0044C 


00043.000 


EA 




972975-0051 


RES FIX CCMP 1.2 K OHMS 5 X 1/8 WATT 
R24,R55,Rtl THRU R67,R69 f P70. 
R73, R76 THRU R82. R86 THRU 
R109 


OPL- PC05G122JS 




0045 


00003.000 


EA 




9729 75-0053 


RES FIX CCHP 1.5 K OHMS 5 * 1/8 WATT 


QPL- RC05G152JS 




0045A 










R83. Re*. R85 






0046 


00001.000 


EA 




972975-0055 


RES FIX CCKP i.8 K CHMS 5 X 1/8 WATT 


OPL- RC05G182JS 




004fcA 










R25 






0047 


00003. 0CC 


EA 




972975-0057 


RES FIX CCKP 2.2 K OHMS 5 X 1/8 WATT 


QPL- PC05G222JS 




C047A 










R8,P19,P22 






JUAETSMAN 


0ATE 


CUD OEAFTSMAN DATE 


DESIGN 


ENOINEEI DATE 


TITLE 

MEMORY CONTRCLLERt 960B, STANDARD 




krtt> MFG. 


DATE 


APTO. WOJECT ENOINEEI DATE 


KIEAS 


DATE 


WtOJECT NO. 




LM 94369 7-000 


•T* 







Texas Instruments 

INCORPORATED 



date 08/23/76 



LIST op MATERIAL 



PAGE 6 of 



f PAfTNUMMI 

LM 94369 7-000 



HINT 

II£M 

NUMK1 



0048 

oo^eA 

0049 

C049A 

0050 

C050A 

0052 

C052A 

00 5 3 

C0«?A 

0054 

C054A 

0055 

C055A 

0056 

C056A 

0057 

C057A 

0T5fl 

0058A 



IMAFttMAN 



aAv & I °S° PART N( JM8ER 



OOJ06.C00 



00002.000 



00002.000 



00001.000 



00002.000 



00001.000 



30031.000 



00001.000 



OOOOl.OOC 



001)02.000 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



972S75-C065 



972975-0066 



972S75-C073 



972975-0081 



972975-0C89 



972975-C095 



972975-0103 



972975-0105 



530466-0099 



235866-8000 



DESCRIPTION 



CKO MAPTUUN 



RES FIX CCPP 4.7 K OHMS 5 t 1/8 WATT 

R3.R5,R9,Rll,R26,R74 

RES FIX CCfP 5.1 K OHMS 5 * 1/8 WATT 

R37,R36 

RESISTOR 10K OHMS 1/8W 5* 

R7.P12 

RES FIX CCVP 22. K OHMS 5 % 1/8 WATT 

R21 

RES FIX CCfP 47. K OHMS 5 X 1/8 WATT 

R4.R15 

RES FIX CCMP 82. K OHMS 5 t 1/8 WATT 

R34 

RES FIX CCMP 180 K OHMS 5 t 1/8 WATT 

R35 

RES FIX COP 220 K OHMS 5 * 1/8 WATT 

R20 

RES. 1200C0 CHM .125W 5* 

R16 

THERMISTOR 10OK .050 OIA. 25C ROO 

R14.R17 



r « 



_j_ 



VENDOR PART NUMBER 



QPL- PC05G472JS 



OPL- RC05G512JS 



AW). PROJECT fNONfCI 



orucN IMCMWIt 



QPL- RC05G223JS 



OPL- RC05G473JS 



OPL- RC05G823JS 



OPL- RC05G184JS 



OPL- RC05G224JS 



GE -1P051 



MEMORY CONTROLLER, 960B, STANDARD 



" »AtTNUMMI I S7 

LM 94369 7-0001 "p 







Texas Instruments „.—».«. 

incorporated „»,,,,■,* LIST OF MATERIAL 

DATE 08/23/76 



PAG£ 7 of 



FAIT NUMttl 



LM 94369 7-C00 T * 



i 



PRINT 

ITEM 


QUANTITY 
PE» 


UNIT 
OF 


DWG 
SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 




0059 


10001.000 


EA 




972141-0025 


NETWCRK.RES. 220 OHM 2*1* PIN 01P 


6EC- 899-1-R220 




0059A 










U37 






00 60 


00002.000 


EA 




972929-0367 


CAP FIX CERAMIC 22.0 PF 10 t 200 V 


QPL-M 39014/01-1367 




C060A 










C7.C9 






00 61 


00001.000 


EA 




23O433-O50O 


CAP 220.0 PF 200V 10 * IL-CK05BX22 .K 419-198-0221 952 


1 


0061A 










C6 






0062 


00012.000 


EA 




9729*5-0008 


CAP FIX CERAMIC .0047 MF 10* 200 V 


QPL- CK068X472K 




0062A 










C31 THRU C34.C44 THRU C47 






C062B 










C56 THPt C59 






C0t3 


00002.000 


EA 




972965-0012 


CAP FIX CERAMIC .010 MF 10* 200V 


QPL- CK06BX103K 




0063A 










C14, C85 






0064 


00001.000 


EA 




532736-0002 


CAP FIX CERAMIC .02 MF 20/30* 25 VOLT 


CRL- 2D0U60E203ZAC 




0064A 










C4 






00 1 5 


00061.000 


EA 




230590-9000 


CAP .05 KF 12 V 20. * CER TRANSCA 


> ERI-5635-000-Y5F050 1' 


0065A 










C3fC8tC15 THRU C30.C35 THRU 






C065B 










C43.C48 Ti-RU C55 f C60 THRU C84 






0065C 










Cll 






0067 


00001.000 


EA 




972943-C014 


CAP FIX .390 ^F 5* 50V MYLAR METALIZ 


:0 TRW- X663F 




C067A 










C5 






0069 


00002.000 


EA 




972924-0006 


CAP FIX TANT SOLID 39 MFO 10 * 10 VO.T QPL-M 39003/ 1-2259 




3IAFTSMAN 


DAT! 


CUD OIAETSMAN DATE 


DESIGN ENGINES* OATE 


TITli 

MEMORY CONTROLLERt 960B, STANDARD 




MPO.-MfC. 


DATE 


APTD MOJECT ENGINEEK DATE 


•ELEASI 


D DATE 


nOJECT NO. 




LM 943697-000 . f* 

> 





o 




Texas Instruments 

NCORPORATED DATE oe/23/76 LIST OF MATERIAL 



PRINT 
ITEM 

NUMBEI' 



cce^A 

0070 

C0 70A 

00 71 

00 7 1 A 

00 72 

C072A 

0073 

C073A 

0074 

C074A 

0075 

C075A 

00 76 

C076A 

0077 

C077A 

0078 

C078A 

CO 79 



PAGE 8 of 



QUANTITY 

Pf« 
ASSEMBLY 



00002.000 



00001.000 



00005.000 



00001.000 



00005.000 



00002. 000 



00001.000 



00307.030 



00010.000 



00016.000 



UNIT 

Of 

ISSUE 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



owe 

SIZE 



CKD MAFTSMAN 



PART NUMBER 



972924-C011 



DESCRIPTION 



C1.C2 



LM 943697-000' T 



VENDOR PART NUMBER 



153733-0001 



972922-0001 



972957-C001 



972948-0002 



972955-0001 



4186C0-0002 



9729 58-0002 



972537-0001 



CAP FIX TANT SOLID 68 MFD 10 X 15 VOl[T QPL-M39003/ 1-2274 

C12.C13 

DIODE GTC-132 / CGD-949 

CR5 

DIODE, 1K9K.B SWITCHING 75V P1V 75MA 4N$ TI - IN914B 

CR1 THRU CR4.CR6 

TRANSISTOR, NP"*,L0W CURRENT AMP TO-5 

C6 

TRANSISTOR, 2N2222A NPN GEN PURP SW TO-i; 
01,C2,C7,C10,QU 

XSTR 2N2369A, NPN, HIGH SPEED SW,TO-18 
015, C16 

TRANSISTOR. 2S2605 
G8 

TRANSISTOR, 2N2937A PNP GEN PURP SM TO~t8 TI - 2N2907A 
03 THRU 05,09,Q12 THRU 014 
DIOCE.LEC 550-0103 50 MA 3 V 
CR7 Tr-PU CP16 
530127-OOCll PAO.MCUNT ING.TO-18 4 LEAD, RED 



APPO PHOJECT ENOINEE, 



DESIGN ENGINEER 



MOT- 2N930A 



8 TI - 2N2222A 



MOT- 2N2369A 



OPL- 2N2605 



DIA--550-0103 



THR- 7717-44N 



MEMORY CONTROLLER, 9608, STANDARD 



PA«T NUMM« 



LM 943697-000 J"* 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



date 08/23/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 9 of 



MINT 

ITCM 

NUM36. 



C080 

C081 

0083 

C084 

00E5 

0066 

C087 

C088 

0090 

C091 

0092 

0095 

00S5A 

C0S5B 

0096 

C0S6A 

C0O9 

0100 

0101 

0102 



lArtSMAN 



QUANTITY 

re. 

ASSEM.IY 



00001.000 
00001.000 
00006.000 
00005. 00C 
00001.000 
00001. ooc 

AR 

AR 

AP 
REF 
REF 
00022.000 



00001.000 

00001.000 
00002.000 

REF 
00001.000 



UNIT 
Of 

issue 



DWG 

size 



EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

FT 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



EA 

EA 
EA 
EA 
EA 



CKD OlAfTSMAN 



PART NUMBER 



9436<5B-C001 

226868-C0OL 

9729e8-CC03 

2357S4-0050 

226565-0003 

5338E7-C0C9 

4U4CO-0024 

996069-0003 

235182-0002 

943699- <59C1 

9437CO-9901 

972975-0025 



972946-0025 

943719-C001 
966486-0001 
9437C8-9901 
236376-0001 



DESCRIPTION 



LM 943697-000 T • 



OAT! 



.FfO-MEG 



APfD. HOJECT ENGINEEI 



PWBt l-EKCFY CONTROLLER 

BRACKET, AKGLE-PX BO STIFFENFR 

SCREW 2-5t X .250 PAN HEAD CRES 

TERMINAL 1280B 

EJECTOR, SVfBCLIZED MEMORY CONTROLLER 

EJECTOR, PC e, NON-LOCKING. GREEN 

WIRE, 24AV.G ELECTRO TIN PLATED COPPER 

A0HES1VE,SCL ID, THERMOPLASTIC ANAEROBIC 

LOCT1TE SEALENT GRADE 242 

CIAG, LCGIC, MEMORY CONTROLLER 

TEST PRCCECURE, MEMORY CONTROLLER 

RES FIX CCMP 100 3HMS 5* 1/8 WATT 

R40 THRU P54.R56.R58.R60.R68. 

R7l.R72.R75 

RES FIX 22.0 OHM 5 * .25 W. CARBON FILM 

R27 

eRACKET.AKGLE.PW BOARD STIFFENER 

INSULATCR PWe STIFFENER 

DSD TCCLING HOLE STD FOR 10X14 CMPTR B 

WASHER *4 FLAT NYLON 9LK .120 IPX. 020 T 



VENDOR PART NUMBER 



USE-1280-B 



SCA-S-202 GREEN 



LOC--242 



QPL- RC05G101JS 



PPH- R-25 



DESIGN ENGINES. 



>s 

IK NPG-101-BLK 



title 



MEMORY CONTROLLER, 960B, STANDARO 



pkhectno 



PAUT NUMK. KV 

LM 94369 7-000 : | * 



to 



n*^ i 


rEXAS Instruments 

incorporated 

date 08/25/76 








* 


LIST or MATERIAL pAGE x of 


r run muuu 
LM 943697-0003 


IfV \ 

— i 


MINI 

ITEM 
NUMBER 


QUANTITY 
I ASSEMBH 


UNIT 
OF 
ISSUE 


DWG 

SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


0001 


00004.000 


EA 




222222-7400 


NETWORK SK7400N 


-SN7400N 


C001A 










U25 U35 U42 U55 




0002 


00005. 000 


EA 




222222-7404 


NETWCPK SN7404N 




C0C2A 










U67 THRU 169 U79 U99 




0003 


00002.000 


EA 




222222-7405 


NETWORK SN7405N 




C003A 










U70 U71 




0004 


00001.000 


EA 




222222-7425 


NETWCRK SN7425N 




C0C4A 










UB2 




0005 


00001.000 


EA 




222222-7430 


NETWORK SN7430N 


-SN7430N 


C0C5A 










U20 




00G6 


00004.000 


EA 




222222-7437 


NETWORK SK7437N 




C0C6A 










Ul 12 U38 U39 




00C7 


00003.000 


EA 




222222-7474 


NETWORK SN7474N 


-SN7474N 


C007A 










U12 C«4 Ut5 




00C8 


00004.000 


EA 




222222-7475 


NETW0RK-SrS7475N 




C0C8A 










U125 U133 U134 U136 




0009 


00003.000 


EA 




222222-7483 


NETWCPK-SN7483N 




CCOSA 










U7 116 U17 




0010 


00004.000 


EA 




222222-7489 


X NETWORK SN7439N 




0O10A 










U94 U106 L118 U129 




DtAfTSMAN 


DATE 


CKD. DKAETSMAN 


DATE 


DESIGN ENOINEEI DATE 


TITU 














MEMORY CONTROLLER. 960B. OPTION 7 


AfTO MKi. 


DAT! 


A»0. MOJECT ENGINE 


El DATE 


IEIEASE 


a DATE 


ftOJECT NO 




MIT NUMKI 

LM 94369 7-0003 


ttV 







Texas Instruments 

INCORPORATED 



PRINT 

ITEM 

NUMBER 



0011 

COUA 

0012 

0012A 

C013 

0013A 

0013B 

0014 

COUA 

0015 

C015A 

0016 

0016A 

C016B 

C017 

C017A 

0013 

CO ISA 

0019 

CQ19A 



date 08/25/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 2 » f 



QUANTITY 
Kit 

ASSEMtlT 



00001.000 



00006.000 



00012.000 



00006.000 



00003.000 



00008.000 



00002.000 



00004.000 



00003.000 



UNIT 
OF 

lata 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



CUD DRAFTSMAN 



222222-7132 



222222-7153 



222222-7157 



222222-7161 



222222-7175 



222222-7180 



240000-7400 



240000-7404 



2400 00-7410 



DESCRIPTION 



NETWORK SN74132M 

U3 

NETWORK SN74153N 

U10 Ull 119 U119 U120 U131 

NETWORK SN74157N 

U48 TJ-RU 150 U91 U95 U103 

U107 U108 11116 U117 U127 U128 

NETWORK SK74161N 

U28 U29 U40 U53 THRU U60 

NETWORK SN74175N 

U9 U18 U27 

NETWORK SN74180N 

U80 US2 L<53 U104 U105 U114 

U115 U26 

NETWCRK-SN74H00N 

U14 U44 

NETWORK SN74H04N 

U22 U43 U46 U61 

NETWCPK-SM4H10N 

U36 U73 U102 



' RAIT NUMtCt 

LM 943697-0003 



f* 



VENDOR PART NUMBER 



-SN74153N 



-SN74161N 



APfD PROJECT ENGINEER 



DESIGN ENGINEER 



MEMORY CCNTRCLLERt 960B, OPTION 7 



PART NUMKR 



LM 94369 7-0003 



REV 

7> 



4- 






■, , Texas Instruments 



C02CA 

0021 

C021A 

00 2? 



N r O R P O R * T E O 



1CCG4.000 i EA 



000C4.000 ! EA 



00002.000 I EA 



o:-n ! ooooi.ooo 

0023A 



00 24 
C024A 

002 '5 
CO 2 "5 A 

CC2fcA 
002? 
002 7A 
C02S 
CO 2 84 
CC29 
__AQ.2.S*_ 



00003.000 



00001.000 



fi a, 3 oi. ooo 



00001.000 



OOOC2.000 



&HAFT5MAN 



EA 



FA 



6A 



EA 



EA 



00005.000 EA 



EA 



'f f: C; ° ~ *. t' "f *■ 



i.SST op MATERIAL 



MIT NU*i«f 



PAGF i of 



[j t S C R i P T I O N 



240020-1411 |M€TKOPK-SMtMlIN 



CIO OtAPTUMN 



2 40 '; '•" ■ 



240000-7421 



2400 CO-?*. 30 



2400 00-74 4 



021 in 2 «!"!l U54 

V;. 7 nil i- K ', f* if*>H,;:i5"< 

Uii -J5i :J i i ; i;?3 

NETh'0PK-SN74H2lN 

U47 U!2 

NETVCPK-SK74H3QN 

U101 

*■; '-.' T Vt P'K - *•■ k 1 4 h 4 ) H 



24000C-7*<:-. ! NPTfcCPK- SM4M51N 

| U53 

i "v : <.; " /it:..? ;?•!:. T|«Cf»K"SM*M53N 
U23 

2400'V) - ;«b5 .'JlTWCPK <-SM''*h«>5?* 

116 J 
24COCO-7*V7 4 NSThORK-S»i?*H74-N 

U5 (J 1 3 030 U45 U33 
2400CO-?!02 NETwCPK SNKH102 



LM 943697-0003 T* 



ub yi5_ 



~o*»e j titu 



*»rn i»*?.jFa H.'c.'^tr* 




juir^pqv c^fjr^CLl EP, 960B» OPTION 7 



r*r numhi 



LM '' 4 369 7-0003 



IfV 






J)k\* 


rEXAS Instruments 

INCORPORATED 

date oa/25/76 








<$> 


LIST or MATERIAL 

CAGE 4 of 


' FAIT NUMMR 

LM 943697-0003 


T* 


f FIINT 
ITEM 
NUM8F.R 


OUANTITY 
FEE 

ASSEMILT 


UNIT 
OF 
ISSUE 


DWG. 
SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


C030 


00004. 000 


EA 




219*02-7*04 


NETWORK SN74S04N 




C030A 










U74 THRU L77 




0031 


00002.000 


EA 




219402-7410 


NETWORK SN74S10N 




C031A 










U57 U66 




0032 


00001.000 


EA 




219402-7420 


NETWORK SN74S20N 




0O32A 










U123 




0033 


00001.000 


EA 




219402-7430 


NETWORK SN74S30N 




C033A 










U90 




0034 


00008.000 


EA 




219402-7486 


NETWORK SN74S86N 




0034A 










U96 U98 U100 U110 U112 U122 




00348 










U124 U135 




00 35 


00002.000 


EA 




219402-7138 


NETWORK SN74S138N 




C035A 










U99 Ulll 




0036 


00008.000 


EA 




219402-7280 


NETWORK SN74S280N 




00 36A 










U85 THRU 188 U97 U109 U121 




0036B 










U132 




0037 


00001.000 


EA 




972188-0001 


NETWORK, NE555V, MONOLITHIC TIMING.L I NEAR 


ST-NE555V 


0037A 










U26 




0038 


00001.000 


EA 




972445-0001 


CRYSTAL, 12 MHZ, QUARTZ 


SEE- TI DRAWING 


C038A 










VI 




DRAFTSMAN 


DATE 


CUD DRAFTSMAN 


DATE 


DESIGN 


ENGINEER DATE 


TITLE 

MEMORY CONTROLLER, 960B, OPTION 7 


AfFD -MFG 


DATE 


AFFD. FROJECT ENGINE 


El DAT! 


RELEASE 


» DATE 


FROJECT NO. 




FAIT NUMMR J »EV 

LM 94369 7-0003 |* 

1 J 



4* 



| 'Sib' Texas Instruments 

\ If J INCORPORATED 

UNI''" 
Of 

issue 



NdVtLSEK 



OUANT'TY 

PES 
ASSfMBlY 



C03<3 

CO 39 A 

CO 4 

C04CA 

004!. 

C041A 

0042 

CI04 2A 

C043 

C043A 

0044 

C:'i i 

C0 4 4C 

0045 

C045A 

004b 

C046A 

C047A i 



00001,000 



OOOC7.000 



00004,000 



00003.000 



00002.000 



00043,000 



00003.000 



00001.000 



i.O CO 



E4 



EA 



fa 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



O'AG 
SIZE 



CKO. DHAFTSMAN 



l/je 08/2 5/76 
PART NUMBER 
9729 46-0017 



LIST Of MATERIAL 



CAGE ;> u( 



DESCRIPTION 

res" fix" i6T6~OHwr 5~^"."i 5 "w7cXRao>[TfLH 



R13 

9729 i%»C.,31 RES FIX CtMP 22a OHMS 5 * 1/3 WATT 

R29 R31 R33 R38 R39 R57 R59 
972975-003* «PS F[X COP 270 CHUS 5 t 1/3 MATT 

|r6 H10 ai8 823 
972975-0042 | RES FIX CCMP 510 OHMS S t 1/3 MATT 

! s«<?8 «ao «?2 

<J72915~0C49 i«ES Fix CCMP 1.0 K OHMS 5 * 1/9 WATT 

| HI B2 

972975-0051 I RES FIX CCPP 1.2 K OHKS 5 X 1/3 WATT 

'«2* R55 B«l THRU R67 R69 R70 

813 R76 Tfcftlj R82 R36 THRU 

:R109 
I 

9729?5-" r '0^* ' *'■•::•> * ; T* CfW I . :•* K OHMS 5 * 1/5 **TT 



972*,75~Sa55 



972975-0057 



SKlON CNCIHfM 



MUTT NUMUt p BV 

LM 943697-0003 if* 



VENDOR PART NUMBER 



POH- R-25 



QPL- PCQ5G221JS 



QPl- RCQ5G271JS 



QPL- RC05G511JS 



QPL- PC05G102JS 



QPL- RC05G122JS 



GPL- RC05G152.IS 



ftES FIX COP 1.9 K CHfS 5 I 1/3 WATT | OPL- RC05G182JS 

iR25 

RES FIX CCHP 2.2 K CHMS 5 « 1/8 WATT 

R8 P19 R22 



QPL- RC05G222JS 



r>*rs T af*p )"w - .'.h ■;'"'' *** s^sir* 



nicmoRY rrNTPOt.l FFU 9f>0Bt OPTION 7 

Vtr'i'ki --to r 



• *|t NUMIfl 



LM 943697-0003 



f* 



__/ 



-4 




Texas Instruments 

' N c ° R P ° R A T E D ™ os/25/7* L,ST or **!»«■ 



f WINT 

ITEM 
NUMIEE 



0048 

C048A 

0049 

C049A 

C050 

C050A 

00 52 

0052A 

0053 

C0J3A 

0054 

C054A 

0055 

0055A 

0056 

00 56A 

0057 

C057A 

0058 

CQ58A 



PAGE 6 of 



QUANTITY 
ASSEMUT 



00006.000 



00002.000 



00002.000 



00001.000 



00002.000 



00001.000 



00001.000 



00001.000 



00001.000 



00002.000 



UNIT 
OF 



v_ 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



owe. 

SIZE 



PART NUMBER 



C>0. MAETSMAN 



9729 75-0065 



972915-0066 



972975-0073 



972975-0C81 



9729 75-CC89 



972975-0095 



972975-0103 



972975-0105 



530466-0099 



235866-8000 



DESCRIPTION 



AFfO. PIOJECT ENGINES* 



RES FIX CCMP 4.7 K OHMS 5 X 1/8 WATT 

R3 R5 R9 (ill R26 R74 

RES FIX CCMP 5.1 K OHMS 5 * 1/8 WATT 

R37 R36 

RESISTOR 10K OHMS 1/8H 5* 

R7 R12 

RES FIX CCfP 22. K CHMS 5 * 1/8 WATT 

R21 

RES FIX CCMP 47. K OHMS 5 X 1/8 WATT 

R4 R1S 

RES FIX CCMP 82. K OHMS 5 X 1/8 WATT 

R34 

RES FIX CCMP 180 K OHMS 5 X 1/8 WATT 

R35 

RES FIX CCMP 220 K OHMS 5 * 1/8 WATT 

R20 

RES. 120OC0 OHM .125W 5* 

R16 

THERMISTOR 100K .050 OIA. 2SC ROD 

R14 R17 



r .ait nummi 

LM 943697-0103 



VENDOR PART NUMBER 



OPL- RC05G472JS 



QPL- RC05G512JS 



DESIGN ENGINEEE 



OPL- RC05G223JS 



OPL- RC05G473JS 



OPL- RC05G823JS 



QPL- RC05G184JS 



OPL- RC05G224JS 



GE -1R0S1 



MEMORY CONTROLLER. 9608. OPTION 7 



tun NUMK • 

LM 94369 7-0003 



1% 



44. 




Texas Instruments .._.. ^atcdiai 

INCORPORATED LIST OP MATERIAL 

DATE 08/25/7* 



PAGE 7 of 



f MINI 

MM 

NUMBEB 



0059 

CC5SA 

00 60 

CC6CA 

OOfcl 

CCfclA 

0062 

0062A 

0062B 

C063 

0063A 

00 64 

C064A 

0065 

Q065A 

0065B 

C065C 

0067 

C067A 

CQ69 



QUANTITY 

PER 
ASSEMBLY 



00001.000 



00002.000 



00001.000 



00012.000 



00002.000 



00001.000 



00061.000 



UNIT 
Of 

issue 



00001.000 



00002.000 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



DWG. 
SI2E 



EA 



EA 



PART NUMBER 



CKO DIAfTSMAN 



9721*1-0025 



9729 29-0367 



230433-0500 



972965-0008 



972965-0012 



532736-0002 



230590-9000 



DESCRIPTION 



tktl NUMMI 



LM 94369 7-0003 



«v ^ 

r* 



VENDOR PART NUMBER 



BEC- 899-1-P220 



972943-0014 



972924-0006 



NETWORK, RES. 220 OHM 2 X 14 PIN DIP 

U37 

CAP FIX CERAMIC 22.0 PF 10 * 200 V 

C7 C9 

CAP 220.0 PF 200V 10 M!L-CK05BX22l» 

C6 

CAP FIX CERAMIC .0047 MF lOt 200 V 

C31 THRU C34 C44 THRU C47 

C56 THRU C59 

CAP FIX CERAMIC .010 MF 10* 200V 

C14 C85 

CAP FIX CERAMIC .02 MF 20/80* 25 VOLT 

C4 

CAP .05 MF 12 V 20. * CER TRANSCAP 

C3 C8 C15 THRU C30 C35 THRU 

C43 C48 THRU C55 C60 THRU C84 

CU 

CAP FIX .390 MF 5* 50V MYLAR METALIZEDJ TRW- X663F 

C5 

CAP FIX TANT SOLID 39 MFD 10 * 10 VOLT QPL-M39003/1-2359 



QPL-M3901 4/01-1367 



419-198-0221 9527! 



QPL- CK06BX472K 



QPL- CK06BX103K 



CRL- 2DDU60E203ZAC 



ER I-5635-000-Y5F0503* 



*wo. moject bngineei 



DEStGN ENGINEE* 



MEMORY CONTROLLER. 960B, OPTION 7 



run numhi 



LM 943697-0003 



<tv 






H^n 1 


rEXAS Instruments 

INCORPORATED 

o* 11 08/25/76 








<$> 


LIST OP MATERIAL pAGE g of 


' FAIT NUMMI 

LM 94369 7-0003 


IfV -\ 

T> 

/ 


PRINT 
ITEM 

NUMIER 


QUANTITY 
PER 

ASSEMILY 


UNIT 

Of 

ijjlie. 


DWG. 
SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


0C69A 










CI C2 




00 70 


00002.000 


EA 




972924-0011 


CAP FIX TANT SOLID 68 MFD 10 * 15 VOLT 


QPL-M39003/1-2274 


C070A 










C12 C13 




0071 


00001.000 


EA 




153733-0001 


DIODE GTC-132 / CGD-949 




0071A 










CR5 




0072 


00005.000 


EA 




972932-0001 


DIODE, U914B SWITCHING 75V P1V 75MA 4NS 


TI - IN914B 


0072A 










CR1 TKU C*4 CR6 




00 73 


00001.000 


EA 




9729 57-0001 


TRANSISTOR. NPN, LOW CURRENT AMP T0-5 


MOT- 2N930A 


C073A 










06 




CO 74 


00005.000 


EA 




972948-0002 


TRANSISTOR, 2N2222A NPN GEN PURP SW TO-K 


TI - 2N2222A 


C074A 










Ql 02 07 610 Qli 




0075 


00002.000 


EA 




972955-0001 


XSTR 2N2369A, NPN, HIGH SPEED SW.TO-18 


MOT- 2N2369A 


C075A 










C15 C16 




00 76 


00001.000 


EA 




418600-0002 


TRAKSISTCR.2N2605 


QPL- 2N2605 


C076A 










08 




0077 


00007.000 


EA 




9729 58-0002 


TRANSIST0R.2N2907A PNP GEN PURP SW TO-18 


TI - 2N2907A 


0077A 










03 THRU CS 09 912 THRU 014 




0078 


00010.000 


EA 




972537-0001 


DIOCEtCEC 550-0103 50 MA 3 V 


DIA— 550-0103 


0078A 










CRT THRU CR16 


- 


C079 


00016.000 


EA 




530127-0001 


PAD, MOUNTING, TO-18 4 LEAD, RED 


THR- 7717-44N 


DIAFTSMAN 


DATE 


CUD DIAFTSMAN DATE 


DEMON 


ENGINES! DATE 


TITLE 

MEMORY CONTRCLLER, 960B, OPTION 7 


AFFO-MFG 


DATE 


AFfO. PHOJECT ENdNEEl DATE 


IE LEASE 


DATE 


MOJECT NO. 




FAIT NUMMI 

LM 94369 7-0003 


RfV 



© 



s& 



Texas Instruments 

INCORPORATED 



0080 

CO 81 

0083 

0084 

00 8 5 

00 86 

C08T 

0088 

0090 

C091 

0092 

C095 

C0S5A 

C0S5B 

COSfc 

C0S6A 

C099 

0100 

0101 

0102 



°* TE 08/25/7fc 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 9 of 



QUANTITY 

nit 

ASSEMBLY 



00001.000 
00001.000 
OOOC6.000 
O00C5.OO0 
00001. coo 
00001.000 

AR 

AR 

AR 
REF 
REF 
00022.000 



00001. 000 

00001.000 
00002.000 

REF 
00001.000 



UNIT 

OF 
ISSUE 



APfO MEG 



EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
FT 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 



EA 

EA 
EA 
EA 
EA 



OWG 
SIZE 



PART NUMBER 



9436S8-0001 
226868-0001 
972988-0003 
235794-C050 
226585-0003 
533887-CCC9 
411400-0024 
996C69-0003 
235182-0C02 
9436S9-9901 
943700-9901 
972975-0025 



9729 46-0025 

943719-0001 
966466-0001 
9437C8-9901 
236376-00C1 



DESCRIPTION 



USE-1280-B 



SCA-S-202 G»EE* 



C«0. DKAETSMAN 



awo nojtcr enoinih 



PWB, MEKQPV CONTROLLER 

BRACKET, ANGLE-"* BD STIFFENER 

SCREW 2-54 X .250 PAN HEAD CRES 

TERMINAL 1280B 

EJECTOR, S>MBOLIZEO MEMORY CCNTRCLLER 

EJECTOR, PC B,NON- LOCKING, GREEN 

WIRE. 24AWG ELECTRO TIM PLATED COPPER 

ADH ES I VE,SCL 10, THERMOPLASTIC ANAEROBIC 

LOCTITE SEALENT GRADE 242 

DIAG, LCGIC, MEMORY CONTROLLER 

TEST PROCEDURE, MEMORY CONTROLLER 

RES FIX CCHP 100 OHMS 5? 1/8 MATT 

R40 THRU P54 R56 R58 «60 R68 

R71 R72 R75 

RES FIX 22.0 OHM 5 X .25 W.CARBON FILM 

R27 

BRACKET, ANGLE, PW BOARD STIFFENER 

INSULATCR PWB STIFFENER 

DSO TOOLING HOLE STD FOR 10X14 CMPTR BD! 

WASHFR 04 FLAT NYLON BLK .120101.020 THtj NPG-101-BLK 



FAIT NUMHI 

LM 94369 7-0303 



r* 



VENDOR PART NUMBER 



DESIGN (NOINtH 



LOC — 242 



OPL- RC05G10US 



ROH- P-25 



MEMORY CONTROLLER, 960B. OPTION 7 



>A»T NUMHI 

LM 943697-0003 



T* 



I I "' ? ^ I 3 1 



[Fi Ifj-jTALL iT£F/ f? PCS APPflfiPfii-aTf p, 



(iSj-f-f/i-irfS •arotDtei 

"' £S?lAC£S-C>OC+cmr 
tig PLACES ~DOO€ Ml > 




TO PrHt'VEM SOlDFR FPOV AK^NG 0OV.N 
CC\'.:CrC4 F)r,&rRS, ;.r-- N 5GlO:RiNG, VASK 
ALL CONV.CTCK Fi^GE.HS ON EOT H 5v"LS 0>" 
THL BGARu 



l?*?..* r-^.** 



-UO04 U'iRF LIST 


US'NG iTEMtt" 


'_~T 


l ''■ ST* 


FfF 


REMARKS 




/5 

£5" 


fi 




E4 












A 


















b 










7 


_J 









-OOOJ WIRE LIST 


USING l!LM£2 


NO 


orsc ! s T fr r sNi H 


RF.U'RKS 


I 


?**«.T'js 


,_/7 


/» 


? 

3 


^4A»vtS&J3 


Lt_ 





', 








5 

















[y 


___. _. 


. 



mfte 3 to -oca* n>,wa trsrs,f**t.s»t irn* 








u. 



^-075 MAX 
tO MAX 



-oqoi wme mr onu& mm a 


"v no 


DfSC 


<•'**.' 




f<f««ttt 


i 


. .• t 


€1 j 


fiQ 











PART Nb 



*i.*0 *r, M£k*H.5; C>l. : 



97fl55-CC~': MeiVOXY, e< 



DESC' TION 



_'AM FOR -■ ;.' | 5 ;. ;; | 



_j*;p : Dio|i2it 



• 



^I^T_?teJsL^ ~^j_ 






SLDR PER 
F I24/F-I2? 

2.RU3BER STAMP 
F-100, HEIGHT 
01. COLOR UK 



><TT-r 
:yr~ 



■! f.. iTHT^ 



'975IS5 



151/152 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



datj 06/22/76 



LIST OF MATERIAL 



PACE 1 of 



run nummh 



LM 975155-0001 






KINI 

ITEM 

Nl'MBEH 



0001 
0002 
0003 
0004 
0005 



OUANTITY 
FEB 

ASSEMBLY 



00301.000 
REF 
REF 
REF 
REF 



UNIT 
OF 

ISSUE 



EA 
EA 
EA 
EA 



DWG. 
SIZE 



PART NUMBER 



975155-0002 
975157-9901 
975158-9901 
975159-9901 
943802-9901 



DESCRIPTION 



MEMORY, 8K 

DIAGRAM, LCGIC, DETAIL, 24K MEMORY 
TEST PROCEDURE, 24K MEMORY 
SPECIFICATION 24K MOS EXP MEM 
HOD. PROCEDURE 8K MEMORY TO 4K 



VENDOR PART NUMBER 



DBAFTSMAN 



C«0/««AAtSMi 




tVU. $/J 



0m_ 

f • DATE 



DESIGN ENGINHB 



MEMORY v 4K 



APFD.-MFG. 



APPD. PKOJECT^NGINEEI 
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C001 


00001.000 


EA 




975156-0001 


PRlNTEO blftlNG SOARO, 24K MEMORY 




0002 


REF 


EA 




975157-9901 


DIAGRAM, LCGIC, DETAIL, 24K MEMORY 
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REF 


EA 




975158-9901 


TEST PROCEDURE, 24K MEMORY 




0004 


REF 


EA 




975159-9901 


SPECIFICATION 24K MOS EXP MEM 




0005 


00002.000 


EA 




972924-GOOfc 


CAP FIX TANT SOLIO 39 MFD 10 « 10 VOL 


T QPL-M39003/1-2259 


0005A 










CI C2 




00 06 


00001.000 


EA 




972924-0011 


CAP FIX TANT SOLIO 68 MFO 10 X 15 VOLT QPL-M39003/ 1-2274 


00C6A 










C5 




0007 


00002.000 


EA 




972924-0016 


CAP FIX TANT SOLIO 100 MFO 10 X 20 VOLT QPL-M39003/ 1-2301 


0007A 










C6 C7 




0008 


00001.000 


EA 




972924-0007 


CAP FIX TANT SOLIO 120 MFO 10 X 10 VOLT QPL-M39003/ 1-2263 


0008A 










ca 




C0C9 


00005.000 


EA 




972965-0008 


CAP FIX CERAMIC .0047 MF 10X 200 V 


QPL- CK06BX472K 


00 09 A 










C74 THRU C78 




0010 


00002.000 


EA 




972929-0369 


CAP FIX CERAMIC 27.0 PF 10 X 200 V 


QPL-M39014/01-1369 


0010A 










A23C1 THRL A24C1 




0011 


00004.000 


EA 




972929-0379 


CAP FIX CERAMIC 100 PF 10 X 200 V 


0PL-M39014/01-1379 


0011A 










A23C2 THRU A24C2 




001 IB 










A23C3 THRL A24C3 




0012 


00011.000 


EA 




972924-0014 


CAP FIX TANT SOLID 15 MFD 10 X 20 VOL 


T QPL-M39003/1-2289 
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0012A 










C128 THAU C138 




0013 


00052.000 


EA 




9726 27-0003 


CAP, CERAMIC. .047 MF 16V 




0013A 










C34 THRU C43. C56 THRU C73 




0013B 










C79 THRU C89, C96 THRU C105 




0013C 










C3,C4,A24C4 




0014 


00002.000 


EA 




972929-0397 


CAP FIX CERAMIC .001 UF 10X 200V 


QPL-N39014/01-1397 


0014A 










A23C5 THRU A24C5 




0015 


00010.000 


EA 




972932-0001 


0I0DE,lN9l4a SWITCHING 75V PiV 75MA 4NS 


TI - IN914B 


00 ISA 










A23CRI THRU A23CR3 




0015B 










A24CR1 THRU A24CR3 




0015C 










A23CR5,A24CR5,CRl,CR2 




0016 


00002.000 


EA 




226609-0001 


0I00E, VISIBLE LIGHT EMITTING 




0016A 










CR6 CRT 




0018 


00001.000 


EA 




219402-7138 


NETWORK SN74S138N 




0018A 










U20 




0019 


00002.000 


EA 




222222-1400 


NETtaORK SN7400N 


-SN7400N 


C019A 










U13.U16 




0020 


00002.000 


EA 




240000*- 7411 


NETW0RK-SN74HUN 




0020A 










U17.U21 
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00001.000 


EA 




222222-7404 
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U15 




0022 


00044.000 


EA 




974679-0001 


NEThCRK, TMS4060 




0022A 










A1U1 THRU A22U1 




0022B 










A1U2 THRU A22U2 




0023 


00002.000 


EA 




240000-7400 


NETWORK-SN74H0ON 




0023A 










U18 U19 




0024 


00004.000 


EA 




240000-7404 


NETWORK SN74H04N 




C024A 










U5.U6.U11 ( U12 




0027 


00001.000 


EA 




972947-0017 


RES FIX 10 OHM 5 * .5 M CARBON FILM 


ROM- R-50 


002 7A 










R9 




00 23 


00005.000 


EA 




972946-0049 


RES FIX 220 0HH 5 1 .25 M CARBON FILM 


ROH- R-25 


0028A 










R2 R4 R6 R23 R24 




0029 


00004.000 


EA 




9729 76-0080 


RES FIX, 510 OHM 5«»0.25 W CARBON COMP 




0029A 










Rl R3 R5 R32 




0030 


00010.000 


EA 




972946-0065 


RES FIX 1.0K OHM 5 « .25 M CARBON FILM 


RON- R-25 


C030A 










A23R1 THRU A24R1.R33 THRU R36 




00 308 










A23R2 THRU A24R2 




0030C 










A23R3 THRU A24R3 




0032 


00003.000 


EA 




972946-0081 


RES FIX 4.7K OHM 5 1 .25 M CARBON FILM 


ROH- R-25 
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R8,A23R9,A24R9 
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EA 
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EA 
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0060 


00002.000 
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00001.000 
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000C1.C00 


00 6 4 


oooci.oao 



EA 
EA 

EA 



EA 

F A 



972958-C002 



DESCRIPTION 
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A2305 THfll~A~2"4Q"5~ " j 

TRANSISTOR, 2N2907A PNP GEN PUF.P SW TO-18 TI - 2N290, 
; 01 02 03 I 

972943-0002 TRANSI 570R , 2N2222A N=N GEM PU.IP SW TO-1.8 TI - 
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BRACKET, ANGLE-PW BO STIFFENER 
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■■;;.;:;.•, "CCi 2CREW 2-56 X .250 PAN KH CR~5 

,. r ..-;.- ^ - . j( tfjf-q x;T T - 1 3 r *. r F 

972100-0002 ! SCCKET DUAL-IN-LINE 22PIN 

' AtUl Tr-PIl A22U1 
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VENDOR P*r 
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DIAGRAM, LCGIC, DETAIL, 24K MEMORY 

TEST PROCEDU» c . 2*« mfmopv 

SPEC IFICATTCN ?.*>* »*nS Fx«> Mfn 

CAP FIX TANT SOLID 39 MFD 10 t 10 VOL 

CI C2 

CAP FIX TANT SOLID 68 MFD 10 * 15 VOL 

C5 

CAP FIX TANT SOLID 100 MFD 10 * 2T VP.L 

C6 C7 

CAP FIX TANT SOLID 120 MFD 10 X 10 VOL 

C9 

CAP FIX CERAMIC .0047 MF lot 200 V 

C74 THRU C78 

CAP FIX CERAMIC 27.0 PF 10 * 200 V 

A23CI THRU A26C1 

CAP FIX CERAMIC 100 PF 10 t 200 V 

A? K2 THOU A2hC2 

A23C3 THRU A26C3 

CAP FIX TANT SOLIO 15 MFD 10 * 20 VOLlT QPL-M39003/ 



uUlltf 
0012 



00021.000 



EA 



EA 




EA 




EA 




EA 





97292'. 



9729«5- 



9729 29- 



972929 



972924-0014 



QCC6 


0011 


0016 


G207 


00C8 


0369 


0379 



T QPL-M390GJ/ 



T QPL-M19003/' 



T Qpi_ _t» ">Ti"; ■ 



T QPL-M3900i/ 
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C128 THftU C148 




0013 


00086.000 


EA 
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CAP, CERAMIC. .047 MF 16V 




00 1 3A 










C25 THRU C43, C50 THRU C73 




0013B 










C3.C4.C79 THRU C116.C160 




0013C 










A24C4.A26C4 




0014 


00004.000 


EA 
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CAP FIX CERAMIC .001 UP 10Z 200V 
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00 UA 










A23C5 THRU A26C5 
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EA 
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A23CR1 THRU A23CR3. CRl . CR2 




0015B 










A24CR1 THRU A24CR3 




00 ISC 










A25CR1 THRL A25CR3 




00150 










A26CR1 THRU A26CR3 




0015E 










A23CR5 THRU A26CR5 




0016 


00002.000 


EA 




226609-0001 


OIODE. VISIBLE LIGHT EMITTING 




0016A 










CR6 CRT 




0018 


00001.000 


EA 




219402-7138 


NETWORK SN74S138N 




0018A 










U20 




0019 


00002.000 


EA 




222222-7400 


NETWORK SN7400N 


-SN7400N 


0019A 










U13. U16 
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00003.000 


EA 
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00 30B 










A23R3 THRU A26R3 




0030C 










A23R2 THRL A26R2 




0032 


00005.000 


EA 




9729 46-0081 


RES FIX 4.7K OHM 5 1 .25 W CARBON FILM 


ROM- R-25 


0032A 










R8t A23R9 THRU A26R9 




0033 


00008.000 


EA 




972946-0089 


RES FIX 10 K OHM 5 I .25 W CARBON FILM 


ROH- R-25 


0033A 










A23R4 THRU A26R4 




0033B 










A23R7 THRU A26R7 




0036 


00008.000 


EA 




972946-0112 


RES FIX 91 K OHM S 1 .25 M CARBON FILM 


ROM- R-25 


0036A 










A23R5 THRU A26R5 




00368 










A23R6 THRU A26R6 




0037 


00002.000 


EA 




972946-0071 


RES FIX 1.8K OHM 5 X .25 M CARBON FILM 


ROH- R-25 


0037A 










R7 RIO 




0038 


00004.000 


EA 




972946-0025 


RES FIX 22.0 OHM 5 X .25 W.CARBON FILM 


ROH- R-25 


C038A 










A23R8 THRU A26R8 




0039 


00004.000 


EA 




972946-0075 


RES FIX 2.7K OHM 5 X .25 M CARBON FILM 


ROH- R-25 


0039A 










A23R10 THRU A26R10 




0040 


00008.000 


EA 




972946-0031 


RES FIX 39.0 OHM 5 X .25 M.CARBON FILM 


ROH- R-25 
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A23R11 THRU A26R11 
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R25 THRU R28 
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C041A 










A23Q4 THRL A26Q4 




0042 


00016.000 


EA 




972955-0001 


XSTR 2N23«A,NPN,HIGH SPEED SW.TO-18 


MOT- 2N2369A 


C042A 










A23Q1 THRU A26Q1 




0042B 










A23C2 THRU A26Q2 




0042C 










A23Q3 THRU A26Q3 




00420 










A23Q5 THRU A2605 




00 44 


00003.000 


EA 




9729 58-0002 


TRANSISTOR. 2N2907A PNP GEN PURP SM TO-1 


8 TI - 2N2907A 


0044A 










01 Q2 03 




0045 


00002.000 


EA 




972948-0002 


TRANSISTOR, 2N2222A NPN GEN PURP SM TO-1 


8 TI - 2N2222A 


0045A 










04 05 




0052 


00001.000 


EA 




226868-0001 


BRACKET, ANGLE-PW BO STIFFENED 
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EA 
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EA 
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SOCKET DUAL-IN-LINE 22PIN 
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A1U3 THRU A22U3 
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AIU4 THRU A22U4 
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FT 
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972946-0051 

411400-0024 
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RES FIX 270 OHM 5 X .25 M CARBON FJLN 

R31 

MIRE. 24AKG ELECTRO TIN PLATED COPPER 

EJECTOR, PC B, NON-LOCKING. GREEN 
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LOCTITE SEALENT GRADE 242 
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CAP FIX TANT SOLID 39 MFO 10 f 10 VOL IT 8PL-M39003/1-2259 

CI C2 

CAP FIX 7AM SOLID 68 MFO 10 1 15 

C5 

CAP FIX TANT SOLIO 100 MFD 10 X 20 

C6 C7 

CAP FIX TANT SOLID 120 MFD 10 X 10 

C8 
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C74 THRU C73 

CAP FIX CERAMIC 27.0 PF 10 * 200 V 
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A23C3 THRU A28C3 
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X-XST 2N2894 
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A23Q1 THRL A28Q1 
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A23Q2 THRU A2802 
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A2303 THRU A2803 
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A23G5 THRU A28Q5 




0044 


00003.000 


EA 
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8 TI - 2N2907A 
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ARTWORK TO BE SUPPLED BY TEXAS INSTRUMENTS 

INCORPORATED. 

THIS BOARD WILL BE MANUFACTURED PER PROCESS 

SPECZ16322AND THIS DWG WILL TAKE PRECEDENT 

OVER THE PROCESS SPEC 216322 WHERE CONRICT 

EXISTS. 

DIA IS VENDOR OPTION. MINIMUM ANNULAR RING 
OF .010 IS REQUIRED 

CONNECTORS ARE 80 PIN WITH THE FOLLOWING- 
SPECIFICATIONS: 

CONTACT PLATING - 10-20MICROINCHES OF 

GOLD OVER 3O-5OMICR0INCHES OF NICKEL 

ISTDI 

CONTACT MATERIAL - PHOSPHOR 

BRONZE PER QO-B-750 

COMPOSITION* 

CONTACT RESISTANCE ■■ 6MILLI0IIMS MAXIMUM 
CURRENT RATING -5 AMP 
WITHDRAWAL AND INSERT/ON 
FORCE-Z-8 OZ PER CONTACT P/AJ 
INSULATOR MATERIAL - GLASSFILLED 
POLYCARBONATE G£ LEXAN !0I4 OR EQUIVALENT 

INSULATOR RESISTANCE - 5000 MEGOHMS 
MINIMUM 

pw card size - .oat. m 

5. BACKPANEL MATERIAL FR4 PER Mlk-P-IMW „ 
1.12 TWO. SEE BACKPANEL MATERIAL CHART 

i. CONTACT TO PAD RES ISTANCE TO BE 1. 5 

MILL I0HMS MAXIMUM 
7. CONTACT PUSH-OUT FORCE MUST BE » LBS 

MINIMUM. 

t BACKPLANE FLATNESS TO BE WITHIN. 005 
INS/IN 

». "A" HOLES ARE TOOLING HOLES 

ML WITHDRAWAL FORCE OF CONNECTOR SHELL - ZOLBS 

11. MADE FOR TEXAS INSTRUMENTS INC. BY: ELFAB 

INC. - DALLAS, TEXAS 
UNLETTERED HOLES ARE "C" HOLES 
[jf] PLATING THRU ON THESE HOLES IS VENDOR OPTION 

@ APPLICATION OF SEflt L NO IS VENDOR OPTION 

|/?1 FINISHED PWB SHALL MEET UL94-V-Z 
FLAMMABIUTr fAT/Mi AND BE MARKED 
WITH THE HECUllHED UL CoDE NUM8EP 
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PROCESSES; 

(. NOTE I 

1. MM* P£M F-/00, ryP£JTs CLASS 

/ . #£/G//r sescoto/? slack 



REVISION LEV£L CONTKOL 



THIS DWG 



tOte COHFiauflATION 



LAYER I 



LA/EK Z 




1 ^MM 73 ° 



>25*gg? 

aoo- 001 

QOP-OOI 2Q0Q-001 



NOTES: 

1. ARTWORK TO BE SUPPLED BY TEXAS INSTRUMENTS 
INCORPORATED. 

Z. THIS BOARD WILL BE MANUFACTURED «R PROCESS 
SPEC 216322 AND THIS D'.VG WILL TAKE PRECEDENT 
OVER THE PROCESS SPEC 216322 WHERE CONRICT 
EXISTS. 

m DIA IS VENDOR OPTION. MINIMUM ANNULAR RING 

■— ' Of .MO IS REQUIRED 

4. CONNECTORS ARE 80 PIN WITH THE FOLLOWING 
SPECIFICATIONS: 

CONTACT PLATING - 10-20MICROINCHES OF 
GOLD OVER 30-50MICROINCHES OF NICKEL 
ISTOt 



REVISIONS 



CN<0S2?4 f[»SDU~.(l,AffD£0:3£. 
LEXAH... TO HOTE 4 S SE~ BACK... TO 
MITE 3; NOTE I*; BHIX ?(■>& H*TL 
CHART AND REV M CC .'TROL tZ) 

hxz and cc.)ui)C~L Pf-rrezH hot 

AFFECTED 



'llf/jf 



' i! 



CONTACT MATERIAL - PHOSPHOR 
BRONZE PER QQ-B-750 
COMPOSITION A 

CONTACT RESISTANCE - 6 MILLIOHMS MAXIMUM 
CURRENT RATING -5 AMP 
WITHOWWAL AND IHStKr/O/V 
FORCC 2-flOZ PER CONTACT PIN 
INSULATOR MATERIAL - GUSS FILLED 
POLYCARBONATE. G.E.LEMN 201* CItEauiVALEW 
INSULATOR RESISTANCE - 5000 MEGOHMS 
MINIMUM 

PW CARD SIZE -.062*. 009 
BA«PANEL MATERIAL FR4 PERMIL-P-13WJ 
(.125 TWO. SEE BA« PAJ^X MATL CHART 

CONTACT TO PAD RES ISTANCE TO BE 1. 5 
MILLIOHMS MAXIMUM 

CONTACT PUSH-OUT FORCE MUST BE 8 LBS 

MINIMUM. 

BACKPLANE FLATNESS TO BE WITHIN .005 

IN S/IN 

•V HOLES ARE TOOLING HOLES 

WITHDRAWAL FORCE OF CONNECTOR SHELL - 20 LBS 

MADE FOR TEXAS INSTRUMENTS INC BY: ELFAB 

INC - DALLAS. TEXAS 

UNLETTERED HOLES ARE "C" HOLES 

PLATING THRU ON THESE HOLES IS VENDOR OPTION 

13 FINISHED PWB SHALL MEET UL94-V-2 RAMMABKJTY 
RATING AND BE MARKED WITH THE REQUIRED 
LIL CODE NUMBER 



». 
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11. 

1 







HOLE SCHEDULE 
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HOLE DIA 



VENDOR 

OPTIOH 
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'"'-.003 



VENDOR 
OPTION 



DESCRIPTION 



** 
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006 DIA 



006 OIA 



EXT INDEXING [»] 



INT INDEXING («] 



UNLETTERED HOLES 
PUTETHRU [T| 







BACK PANEL MATERIAL CHART 



FR* WITH 94V-2 RATING 

C£. 11635 

SYNTHANC TAYLOR FBWM 



NEXT ASSY 



11 



p» AWT OR DOCnFVtNQ N 



TT75T 
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-^^■^U^r 
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OfcSION ACTTV.TV WtLlAM 



Texas Instruments 

IXMMRtriD 

- m OtHm-Tmrn 



PRINTED WIPING BOARD, 
LEFT M£MDI?r INTEKCMHECT 



CODS OPTTNO 

96214 



ZZi 



OHAWIMaNO 



34 5705 



^ 



/n/> ryp£ ii class b 
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J_l 



JL 



CONDUCTOR 
SIDE 
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-S.IOS 



S 1 " 

I i 
o 



~7 



-COAAPOA/ENT 
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.300 /MAX 



-/.90O 




39 SPACES S> .I2S- +.875- 
TOi. MOT ACCUAA 



S.8* /tEF 




/.SZ5 



900 



.iSOO 



AMJf/c APPpoppfAre serial ayo 

pep process z 

paps/oe 



PROCESSES ■ 

i. see mote s. 

Z. MARK PEP F-IO0,TyPEJT,ClASS 
/, NE/GRr./2, COLOR BLACK 



KEYISIOU LEVEL COUTROL 


TH!i tJrfU 
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iAr z f. 1 1 JJf <>Ji:luT> 
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^*S8? "§*&? MR! ♦■81! 

yaQ -ooi ipoj-oot aooo-001 



NOTES: 



1. ARTWORK TO it SUPPUQ BY TEXAS INSTRUME NTS 
INCORPORATED. 

2. THIS BOARD WILL BE MANUFACTURED PER PROCESS 
SPEC 216322 AM THIS D'.VG IV ILL TAKE PRECEDENT 
OVHTHE PROCESS SPEC 36322 WHERE CONRICT 

(71 DM IS VENDOR OPTION. MINIMUM ANNULAR RING 
"— ' Of .010 IS REQUIRED 

*. CONNEaORS ARE 80 PIN WITH THE FOLLOWING 
SPECIFICATIONS: 

CONTACT PLATING - 10-20 HICROINCHES •» 
GOLD OVER 3O-50MICR0INCHES OF NICKEL 
(STDI 

CONTACT MATERIAL - PHOSfKOR 
BRONZE PER QQ-B-750 
COMPOSITION* 

CONTACT RESISTANCE - 6 MILLI0KMS MAXIMUM 
CURRENT RATING -5 AMP 
WITHDRAWAL AND lA/iCRTltN PORCE 
2-8 OZ. PEP CONTACT PIN 

INSULATOR MATERIAL - GLASS FILLED 
POLYCARBONATE G.E. LEXAN 2014 C3 c .l JIWU.ENT 

INSULATOR RESISTANCE - 5000 MEGOHMS 

MINIMUM 

PW CARD SIZE - . 062 ± . 009 

5. BACKPANEL MATERIAL FR4 PERMIL-P-L3W9 
. I.125THKI. SEC BACKPANEL MATERIAL CHART 

*. CONTACT TO PA0 RES (STANCE TO IE 1.5 
MILLIOHMS MAXIMUM 

7. CONTACT PUSH-OUT FORCE MUST BE 8 LBS 
MINIMUM. 

1 BACKPLANE FLATNESS TO BE WITHIN. 005 
INS/IN 

1 "A" HOLES A RE TOOL I NG HOLES 

10. WITHDRAWAL FORCE OF CONNECTOR SHELL - 20 LBS 

11, MADE FOR TEXAS INSTRUMENTS INC. BY: ELFAB 
INC - DALLAS, TEXAS 

Hi] UNLETTERED HOLES ARE "C" HOLES 

[uj PUTING THRU ON THESE HOLES IS VENDOR OPTION 

® FMISH PWS SHALL MEET ULW-Z FLAMMABIUTY 
KATW& AMD BEMAMED win THE KEQUIRED UL 
CODE UUm&ER 
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CAI <09miD) -*■ ■*-** ~~- f/lMSfD «-. £- 
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ra Ajare s ! si *&>£/> a* Arc cha^thiam- 

EO A/DTE fi/SIADDcB A>fy .eKTL C0A/T- 
POL SUCX/UHMMCTMi HUE PUTT- 

ext/Aiar affected 
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LTR 


QTY 


FINISHED 
HOLEDIA 


DESCRIPTION 


A 


2 


l/EMDOP 

OPTION 


^ 
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♦ 


X 


Y 
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INT INDEXING [jj] 
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VENDOR 
OPTION 
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Y 


.006 DIA 


UNLETTERED HOLES 
PLATE THRU 



BACKPAUEL mATEMAL CMAAT 
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USCD Ot 
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TOIERANCO 
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Texas Instruments 
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NOUS: 

I. ARTWORK TO BE SUPPLED BY TEXAS INSTRUMENTS 
INCORPORATED. 

Z. THIS BOARD WILL BE MANUFACTURED PER PROCESS 
SPEC 216322 AW THIS DWG WILL TAKE PRECEDENT 
OVERTHE PROCESS SPEC 216322 WHERE CONFLICT 

[71 DIA IS VENDOROPTION, MINIMUM ANNULAR RING 
*— ' Of .010 IS REQUIRED 

4. CONNECTORS ARE 50 PIN WITH THE FOLLOWING 
SPECIFICATIONS: 

CONTACT PLATING - 10-20 MICROINCHES OF 
GftD OVER 30-50 MICROINCHES OF NICKEL 
ISTDI 

CONTACT MATERIAL - PHOSPHOR 
BRONZE PER Cfl-B-750 
COMPOSITION A 

CONTACT RESISTANCE - 6 MILLIOHMS MAXIMUM 
CURRENT RATING - 5 AMP 
WITHDRAWAL AND INSERTION 
FORCE -Z-flOZ PER CONTACT PIN 
INSULATOR MATERIAL - GLASS FILLED 
POLYCARBONATE i-E. lCaA'* COM OR EQDIVALE.WT 

INSULATOR RESISTANCE - 5000 MEGOHMS 
MINIMUM 

PW CARD SIZE-. 062 ± .009 

5. BACKPANEL MATERIAL FR4 PER MIL-P-13949 
(.125 TWO. SEC BACKPAWR V.ATES/AL CHART 

6. CONTACT TO PAD RES ISTANCE TO BE 1. 5 
MiaiOHMS MAXIMUM 

7. CONTACT PUSH-OUT FORCE MUST BE 8 LBS 
MINIMUM. 

8. BACKPLANE FLATNESS TO BE WITHIN. 005 
INS/IN 

9. "A" HOLES ARE TOOLING HOLES 

10 WITHDRAWAL FORCE OF CONNECTOR SH1L - 20LBS 

11. MADE FOR TEXAS INSTRUMENTS INC. BY: ELFAB 
INC. - DALLAS, TEXAS 

ED UNLETTERED HOLES ARE "C" HOLES 

[JJ] PLATING THRU ON THESE HOLES IS VENDOROPTION 

APPLICATION OF SERIAL NO IS VENDOR 
OPTION 

[5] fiv,e»es Pits shall met yLiw-z nA/rMitirrr 
mtwi: ms ££ ,r,M.<£D mm tae teamm u. cose 

LUMSEH. 
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ON 4023 8 8 ( E ) '.'...... (II ADDED 

MOTE 14 (?) HE 1/ IS ED MARKING 
CALLOl T (3) DELETED PROCESS 
2 (41 CIRCUITRY AND HOLE 
LOCATION NOT AFFECTED 
(SUPPED Sit LEYEL CONTROL BLOCK 



CV4J9SC* Di'T- "■* -"- AiCEJiiE 
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iSff)fffa/tr<£HA!£r lekc emtajl gucx 

((.WMDJCTJ.? / HOLE PATTEAU U0T 

AFFECTED 
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FINISHED 
HOLE DIA 



VENDOR 
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VENDOR 
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El 
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SYUTHAVE TAYLJA FBLOO 
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run Due 



iW 
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h _ 



u**-ms* otv«»wis« s^o^^eo 
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MTCR^WCT DKAWma M ACCCWOANCI 
WTTH MK_.3TD-lOO 



HOLI TOLEBANCB 



PART OR KX3*TWVtHQ NUMBfcR 



NOMBKa-fcTVWtL OH OOCnano* 



NEXT ASS* 



APPLtCATON 



Uft«_ESS OTwOWWtSE 5PECIPIED 

■ CCMEI-rfSOf-S *«C IH iHCMES 

■ TOI^ER*!siCE3 
A>NGi-£S if 

3 PLACE DECIMALS I OlO 
3 PUACE DCClMAL.3 * 02 



PARTS LIST 



,-i^\.\ ^- "*■ V^*>. 



f, -1 



*^ g;'^i 



COMTH NO - 



*tMhT Texas Instrumfnts 

T^ f*.*.-f" C-K.0 d...-*. T, JM 



PRINTED \ftW\HG BOARD 
LEFT ME/VIOffr INTERCONNECT 



S'ZE I ^OOE IOENT MO ' OaA M\r*ti SO 

D| 96214 1 3437'^ 
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22 



/H/? 



TTP£ H CLAS. 



181/182 




-co/voucrox 
side 



~^M 



-IIS !. OOS 
2 PIECE'S 



-SJOS 



X" 
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■ co/Y\noM£tjr 
s/oe 



.300 MAX 
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.ISO 
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NOTES.- 






PROCESSES: 
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REVISIONS 



ARTWORK TO BE SUPPLED BY TEXAS INSTRUMENTS 

INCORPORATED. 

THIS BOARD WILL BE MANUFACTURED PER PROCESS 

SPEC 216322 AND THIS D'.VG IV ILL TAKE PRECEDENT 

OVER THE PROCESS SPEC 216322 WERE CONRICT 

OIA IS VENDOR OPTION, MINIMUM ANNULAR RING 
OF. 010 IS REQUIRED 

CONNECTORS ARE 80 PIN WITH THE FOLLOWING 
SPECIFICATIONS: 

CONTACT PLATING - 10-20MICROINCHES OF 
GOLD OVER30-50MICROINCHES OF NICKEL 
ISTDI 

CONTACT MATERIAL - PHOSPHOR 
BRONZE PER QQ-B-750 
COMPOSITION A 

CONTACT RESISTANCE - 6 MIUIOHMS MAXIMUM 
CURRENT RATING -SAMP 

WITHDRAWAL AMD WSEBT/OAJ Y 

F0PCE-Z-3 0Z PER CONTACT P/AI I 
INSULATOR MATERIAL - GLASS FILLED 
POLYCARBONATE &.E. LEXAH 2314 JR EQUIVALENT 

INSUUTOR RESISTANCE - 5000 MEGOHMS 
MINIMUM 

PWCARDSI2I-.062±.009 

BACKPANEL MATERIAL FR4 PERMIL-P-13949 
I.125THKI. SEE BACKPAMEl MATERIAL CHART 

CONTACT TO PAD RES ISTANCE TO BE 1.5 
MIUIOHMS MAXIMUM 

CONTACT PUSH-OUT FORCE MUST BE 8 LBS 
MINIMUM. 

BACKPLANE FLATNESS TO BE WITHIN .005 
INS/IN 

"A" HOLES ARE TOOLING HOLES 

WITHDRAWAL FORCE OF CONNECTOR SHELL- 20LBS 

MADE FOR TEXAS INSTRUMENTS INC. BY: ELFAB 
INC. - DALLAS. TEXAS 

UNLETTERED HOLES ARE "C" HOLES 

PLATING THRU ON THESE HOLES IS VENDOR OPTION 



APPLICATION OF SERIAL NO IS VENDOR 

OPTION 

FlUlSHEO PUB SHALL MEET ulWr-Z FLA/UIASiLITY 

MTIUi AW BE MAAKEB Win THE AEMI/AEO HI CSOE 

UUHSEX 
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CN40Z239 ieio:, - II) AWED 

NOTE 14- (2) DELETED PROCESS S 
(3) REVISED MfiPKIAJC CALL OUT 
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not affected a*. aooed rev 
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AFFECTED 
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PLATE THRU 00 
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FR4 &THA 94r-Z MTWC 

&.L.. 1 lit j j 

SYUTMtiE rmOA F£*J0 



Nfc*T A55V 



PART OR tXT<TTF-Y»*3 NUMKA 



SPECIFICATION 



APPUICATON 



Uf-LESS OTHCRVWSE SPECPFtD 
■ DWENOONS ARE »J INCHES 
- TOLERANCES 

3 p^ce oec»-iai_3 1 010 

3 PV-ACE OEC'MALS 1 02 



'ABTS L'ST 
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:/:'¥■ 



CONTR NO ' 



OES*GN ACTTvrrv R£!_E>3E 



^^ 
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Texas Instruments 



D A?/A 
Yl.'C 



'*■".' it. F£F C . 



'C T . -f/5///" 



/M- 



V/i 



cooe idc'T 1 no 1 c«*wi>-: 

96214 I 

1 1 

1 -C/<-J: L 



7~' ? 



tv7»140 ri 
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I ffi\ ' I N C OKPORATED 



dati 03/10/77 



LIST or MATERIAL 



PAGE 1 of 



0001 

0002A 

C002B 

0003 

C003A 

0004 

0004A 

C005 

COOSA 

coot 

COOCA 

C0C7 

C007A 

C0C£ 

C0C6A 

COOS 

0009* 

C01C 

0010A 



DIAFT&MAN 



AMOMFG 
< 



QUANTITY 



00001.000 
OJ006.000 



00003.000 



00004.000 



00001. oco 



00004.000 



00004. OCO 



00001. ccc 



00002. COO 



00002.000 



UNIT 
OF 



EA 
EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



DWG 
SIZE 



PART NUMBER 



0226710-0001 
0222222- 7400 



0222222-7402 



0222222-7404 



0222222-7405 



0222222-7408 



0222222-7410 



0222222-7413 



0222222-7420 



0222222-7430 



DESCRIPTION 



!tp APfO WOKCT INGINfM OAT 



CARCPW-ARITHIfcTlC UNIT 

KEThCRK SN740JN 

ZO107, 2031!, 20507, 2C917, 

21114,21004 

NETWORK SN740 2N 

ZQ621,2070S,2C7il 

NETWORK SN740W 

23509,20712,21104,21120 

NEThCRK SN7405N 

20101 

NETkORK-SN740 IN 

2O206,2C513.2Ui2,213Oi 

ISETHCRK SIW410N 

2O312,Z0313,ZQ919,ZUOJ 

NETNCRK SN7413N 

Z01C9 

NETtaORK SK7420N 

203C8, 21012 

NETWCRK SM43JN 

20301,21001 



JLM 



PAH N1WIH 1 

02267fc9-0001 



VENDOR PART NUMBER 



TI- 



■SN7400N 



-SN7402N 



-SN7410N 



-SN7420N 



-SN7430N 



DIIION INOtNHI 



CARD ASSY,PW-ARITHMETIC UNIT 



PtOKCT NO 



S/CQ 



PAIT NUMKI 



LM 0226769-000 Y 



T.I 1» 



00 
00 
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' MIT NUMMI 

LM 0226769-0001 






f PfINT 
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nu««« 


| QUANTITY 

m 

ASXMUT 


UNIT 
Of 
'5?Uf 


DWG 
SHE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


con 


00001. occ 


EA 




0222222-7440 


rXEThCRK SM440N 


-SN7440N 




C011A 










21415 






C012 


00003.000 


EA 




0222222-7442 


r\ETWCAK-SN744 2N 






C012A 










Z0918,Z1322i21*22 






0013 


00001. occ 


EA 




0222222-7451 


NETMCRK S&7451N 


-SN7451N 




C013A 










21512 






C014 


00011. 000 


EA 




0222222-7474 


NETWORK SM«74,< 


-SN7474N 




C014A 










Z0203,Z021!,Z34l5,Z0504t 






COMB 










ZO705tZO8O2»Z0dO4iZC809f 






C014C 










21013. Z1102.Z1511 






C015 


00001. 000 


EA 




0222222-7483 


NETWCBK-SN748 3* 






coi:a 










Z0515 






coie 


00003. 00C 


EA 




0222222-7486 


NETWCRK-SN7466N 






00 U A 










Z0512,Z10O*,Z1412 






C01S 


00003.000 


EA 




0222222-7150 


NETWCBK SMU50N 






0019A 










Z1010.Z1210.Z1212 






C020 


O0058.CC0 


EA 




0222222-7151 


NETWORK SN74151* 






002 OA 










ZO2C1.Z02O2,Z32a1.ZO222 






C020B 










Z0223, 20302.20 J J 3. Z0305 






C020C 










Z0319,Z032C,Z0322,Z032J 






DIAETSMAN 


OATE 


CKD DRAFTSMAN DATE 


DESIGN ENGINEEI DATE 


TITU 














CAKU ASSY, PHI-ARITHMETIC UNIT 




APFO MH3 


DATE 


AW HOJECT f NOINEEI OATE 


It HAS! 


5 DATE 


TTOJBCT NO 




PAtT NUMtE* 

LM 0226769-000] 


Y 

J 



oo 



<ty 


1 N C O R P O 


RATE 


dati 03/10/77 


LIST OP MATERIAL 


PAGE 3 of 


' l-AUT NUMUI 

LM 022 6769-0001 


•IV "\ 

Y 


MINT - 
ITEM 

NUMIEft 


QUANTITY 
HI 

ASSiMilY 


UNIT 

issue 


owo 

SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


00200 










ZO402.Z04O3,ZCtU4«Z0«2J 




C02CE 










Z0421.Z042 2.2042 3.Z0501 




0020F 










Z0502,ZO5O3,Z05*l,ZO523 




0020G 










Z0601.Z060 2.Z060 3.ZC614 




C020H 










Z0615.Z062 3.Z07J3.Z0713 




C020J 










ZO714.Z072 3.Z38J3.ZC821 




0O20K 










ZO8Z2.Z0823.Z09i. 5, i0922 




0O20L 










Z102l.Z1023.ZU 16, Z1121 




C020P 










Z1122.Z1122,ZU*5,Z1216 




C02 0N 










Zl218fZ132C.Z1416.ZU17 




CU2 0P 










Z1514.Z151S.Z1516, 




C021 


000C2.C0C 


EA 




0222222-7133 


NEThCRK SN74153N 


-SN74153N 


C021A 










20213. Z1003 




C022 


OC001.000 


EA 




0222222-7154 


NEThCRK SN74154* 


-SN74154N 


C022A 










Z0710 




C023 


00004.000 


EA 




0222222-7157 


NETHCRK SM4157N 




0023A 










Z0209.Z030S.ZC410.Z04U 




0024 


00016.000 


EA 




0222222-7163 


NETMCRK SK74163N 




0024A 










Z0210.20211.Z0212.Z03U 




C024B 










ZO316,Z0317,Z0ii8,ZO4Ci8 




ourrsMAN 


BAtl 


CUD. WATOMAN OATH 


DfSION 


■NOINKI MTI 


TITll 

CARD ASSV.PM-ARITHMETIC UNIT 


trro MK3. 


Mil 


AffO. MKUCCT INOINMI DAT! 


KUASII 


) OATl 


nojccTNO. 




MIT NUMMI 

LM 0226769-000 


MV 
V 

J 



o 



^w 


1 N C O R P O 


RATE 


D 


DAT! 03/10/77 


LIST or MATERIAL 


PAGf 


4 of 


' f All NUMtM 

LM 0226769-OOOlj 


'%) 


/- MINT 
ITiM 


6UANTrtY 


UNIT 


DWG. 
SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


C024C 










Z0409,Z04ll,Z3413,Z0417 






C0240 










Z0418,Z0916,ZiQl7.Z1018 






C025 


00004.000 


EA 




0222222-7181 


NETWORK SN141tUrt 






C02JA 










ZO916.Z0918.Z0 716,20718 






CO 2 6 


00001. COO 


EA 




0222222-7182 


NETWORK SN74182M 






002 <A 










Z0620 






C028 


00001.000 


EA 




0222222-7193 


KETwCRK SM419JN 




-SN74193N 


C02 8A 










Z1317 






C029 


00013.000 


EA 




0222222-7194 


NETWORK SK74194N 




TI -SN74194N 


002 9A 










ZO207,2O2OG, 20401, Z040t> 






CG29B 










20407, Z04U,Z)S10,ZC 914 






C02SC 










Z0704,Z1220,Z 1319, 1 1418 






00290 










21419 






0030 


00022.000 


EA 




0240000-7400 


NETKQRK-SN14H00N 






00304 










Z032 1,2052 2 ,Z06^2,Z 1000 






C030B 










Zl 019. Z 1020, Z 1022, Z1106 






C030C 










Zl 108, Z 1139, ZUJ3.Z1207 






CO 3 00 










Z1214.Z1217.Z 1306,21316 






C03CE 










214C3, Z 1408, Z141U, £1414 






C03 0F 










ZlS01,Z15OE 






OIAFTSMAN 


DATE 


CKD DIAFTSUAN DATE 


DEMON ENOMNHI DATE 


TITtE 

CAK0 ASSY.PW-ARITHMETIC UNIT 


AffO MK> 


DATE 


APK) MOJECT ENWNEB DATE 


KLEASEO DATE 


«0«CT NO. 




LM 0226769-0001 


V 



sO 



S^ 


1 N C O R P O 


RATE 


D 


dat€ 03/10/77 


LIST OF MATERIAL 


PAGE 


5 of 


C tun NUMMI 

|LM 0226769-0001 


•IV "\ 


WlNT ■ 
ITfM 


QUANTITY 
Pit 


UNIT 


DWO. 
MZC 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


C021 


00020.000 


EA 




0240000-7404 


NETWORK SN74H01.N 




0031A 










20314,2070 7,23408,20812 




C031B 










21 CC7, 21016, 2111 7. 2 1219 




00 31C 










Zl 223, 21302, 2 130 5, 21307 




00310 










21308, 2140!, 2141 1,21420 




0031E 










21421,21506, £15 Id, 2 1519 




C032 


00012.000 


EA 




02400C0-7410 


NETWCRK-SN74M10N 




C032A 










20807, 2 1107, 211 19, 2 1205 




C032B 










21 2C6, 21208, 21209,21309 




0032C 










21402,21504,21505,21507 




0033 


00011.000 


EA 




0240000-7411 


NETWCRK-SN74HIN 




0033* 










Z011 1,20123, 20204, 202 10 




C032B 










20405, 20414, 2050 5, 20520 




0O33C 










20702,21002,21413 




€034 


00004.000 


EA 




0240000-7420 


NETWCRK-SN74H20N 

i 




C034A 










21113,21204,21406,21409 




003! 


00001.000 


EA 




0240000-7421 


NETMORK-SN74H21i4 




003SA 










20511 




0034 


00004.000 


EA 




0240CCO-7430 


NETWORK-SN74H30N 




00 36A 










20722, 21008, 2 10 0<3,Z 1509 




UFTSMAN 


OAT! 


CUD MAPT1MAN OATI 


MIK1M INOtNKt DAII 


Tint 

CARD ASSY.PM-ARITHMET1C UNIT 


pro Mfo 


Mil 


ATTO. PtOJICT INOMMI BAH 


■UA* 


K) DAT! 






LM 0226 769-000: Y 






<w 


1 N C O R P O 


RATED 


DATE 03/10/77 


LIST or MATERIAL 


PAGE 6 of 


r PAIT NUMItl 

LM 0226769-0001 


•iv *\ 

v 


f MTINT 
ITEM 
NUMItt 


QUANTITY 
ASSEMKY 


UNJT 

issut 


DWO. 
SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


0037 


C0009.000 


EA 




0240000-7440 


NETWCRK-SN74r-40H 




003 7A 










£0116 20121 20122 2021B 




0037B 










20220 20921 Z09/3 21502 




C037C 










21513 




003C 


00012.000 


EA 




0240OC0-7451 


NETWCRK-SN74K>51^ 




C03SA 










20903 21221 2U22 2131b 




C036B 










21321 2132 3 21404 21407 




C03CC 










21423 21503 21520 21521 




0039 


00001.000 


EA 




0240000-7452 


NETHCRK-SN74H52N 




003SA 










20113 




0040 


00004.000 


EA 




0240000-7454 


NET»iORK-SN74H5<*N 




C040A 










20708 1 2110! t211 18 ,2 1510 




COM 


00003.000 


EA 




02400CO-7455 


NETKCRrt-SN74t-55,4 




004 1A 










20604,21302*21304 




C042 


00009.000 


EA 




02400CO-7474 


NETt)CRK-SN74.»r4N 




004 2A 










20102 20105 20106 20113 




C042B 










20114 202K 209O2 21202 




0O4 2C 










205C8 




0043 


00004.000 


EA 




0240000-7103 


NETHCRK SM4H1U3N 




004 3 A 










201C8, 20205. 2 13J4 , 2050b 




DCAFTSMAN 


DAT! 


CUD OUAFTSMAN OATE 


DEMON ENOINEEI DATE 


TITLE 












CAKO ASSV.PH-ARITHMETIC UNIT 


AMD MK>. 


DAT! 


AffO. PtOJECT ENGINEEE DATE 


KUASE 


) DATE 


PtOJECT NO. 




PAKT NUUHt 

LM 0226769-000: 


MV 

V 

J 



SO 



<ty 


1 N C O R P O 


RATE 


D 


DATE 03/10/77 


LIST Of MATERIAL 


PAGE 7 of 


f~ PAP.T NUMKI 

LM 0226769-0001 


-) 


r PtINT 
IliM 
1 NUMHI 


Quantity 

Ptl 

AlSfMKT 


UNIT 

or 

ISSUt 


OWO 
till 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


1 0U4C 


00003.000 


EA 




0539544-C002 


SOCKET, 16P IN IC LOW PROFILs SOLDER TAIt 


TI -C9 3- 16-02 


004<A 










XZ0419,XZ0920,XZ0214 




004S 


00001.000 


EA 




09437*1-0001 


NETWORK, 960 AU NO. 1 




C04SA 










20120 




C04SB 










* ALT 226604-OOJl 




C05C 


00001. 000 


EA 




09437S1-C0C2 


NETW0RK,96C AU NO. 2 




0050A 










ZO720 




C050B 










* ALT 226604-0002 




0051 


OJ001.000 


EA 




09437S 1-0003 


NETWCRK.960 AU NO. 3 




1051A 










Z0119 




C0S1B 










« ALT 226604-00J3 




0052 


00001.000 


EA 




09437U-C004 


NETWORK, 96C AU NO. 4 




COIiA 










20117 




00 52B 










* ALT 226604-0OO4 




C053 


00001. 000 


EA 




09437S1-0005 


NETWCRK.960 A J NO. 5 




00S2A 










Z0112 




C053B 










* ALT 226604-0005 




C054 


00001.000 


EA 




09437U-CCC6 


NETWORK ,960 AU NO. 6 




C054A 










Z0217 




CC548 










* ALT 2266C4-0OO6 




OtAPTSMAN 


MTi 


CKD OtAPTSMAN 0*TI 


DEMON 


INCMNJia DAT! 


TITU 

CARO ASSV.PW-ARITHMETIC UNIT 


APPD-MPO 


BATt 


APPO. PHOJICT INOlfdH MTI 


MUASt 


D DAT! 


MOJICT NO. 




PAIT NUMMP. 

LM 0226769-0001 


MV 

V 

J 



SO 



^ 


1 N C O R P O 


RATE 


D 


bate 03/10/77 


LIST OP MATERIAL 


PAOf a »' 


' FAtl NUMitl 

LM 0226769-0001 


-,) 


MINT 
ITEM 

NUMIEt 


ouantity 

Kt 

ASSEMHV 


UNIT 
Of 

. „ ffHK,_ 


owo 

SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


C055 


00001. coo 


EA 




09437S1-CCC7 


ISETWCRK.96C AJ NO. 7 




C05IA 










20719 




C055b 










* ALT 226604-0007 




005* 


00001.000 


EA 




09437S1-0017 


NETWORK, 96C AU NO. 17 




COSCA 










20115 




Q056B 










• ALT 226604-OJ17 




COST 


OG001.0CC 


EA 




09437<1~0C09 


NETWCRK.960 AJ NO. 9 




CC57A 










21315 




C057B 










* ALT 226604-0009 




0051 


00001.000 


EA 




0943791-0010 


NETWCRH.96C AJ NO. 10 




0056A 










23806 




oosea 










* ALT 226604-OOiQ 




C05S 


00001.000 


EA 




0943791-0011 


NETWORK, 960 AJ NO. 11 




C05SA 










21314 




C055B 










* ALT 2266C4-0OU 




00 60 


00001.000 


EA 




0943791-0012 


NETWORK, 960 AU NO. 12 




C06CA 










20805 




C06CB 










* ALT 2266G4-0OL2 




coei 


ocoai.ooo 


EA 




C9437S1-CC21 


NETWCRK.96C AJ NO. 21 




0061A 










21115 




OtAFTSMAN 


DAT! 


«D OKAFTSMAN DATI 


DESIGN ISNGINEM DATE 


TITIE 

CARO ASSY.PH-ARITHMETIC UNIT 


AffO.-MFG. 


DATE 


AFTO. PKOJICT ENGINES! DATI 


IEIEASED DATE 


PKOJECT NO 




run numki 
LM 0226769-000] 


HV 

V 
J 






<ty 


1 N C O R P O 


RATE 


i 1 ■ >J 

DATE 03/10/77 


LIST OP MATERIAL 


PAGE 9 of 


r EAIT NUMHI T 

LM 0226769-0001 


"■%) 


' HINT 
ITEM 
NUMHI 


QUANTITY 

AMtMiir 


UNIT 

isjVf 


owo 

SUE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


CC61B 










* ALT 226604-00*1 




oota 


00001.000 


EA 




09437S1-0022 


NETMCRK.96C AU NO. 22 




C062A 










20813 




0062B 










* ALT 226604-OJ22 




COO 


00001.000 


EA 




09437U-002C 


r\ETWCRKt96C AU NO. 20 




C063A 










21014 




006 2B 










♦ ALT 226604-0020 




C0«4 


COOOl.OOO 


EA 




09437U-0016 


NETNCRK t 960 A J NO. 16 




C044A 










20814 




C0t4B 










* ALT 226604-0016 




0072 


00001.000 


EA 




0972915-0065 


RES FU COCP 4.7 K CHM» SX 1/8 WATT 


QPL - RC05G472JS 


C072A 










R01041316 




C073 


00001.000 


EA 




0972975-0033 


RES FIX COPP 220 CHMS 5 1 1/8 WATT 


OPL - RC05G221JS 


0073A 










R01031316 




0074 


00058.000 


EA 




0972915-0042 


RES FIX COPP 51J CHMS 5 » 1/8 MATT 


QPL - RC05G51US 


C074* 










74 CON'T Op. LAST SHI OF L/M 




COMA 










R0U80116 PC1U0215 




0074B 










RC1180413 PC1180512 




C074C 










R01180611 PC1U0710 




C074C 










R02190215 PC2UJ314 




OtAfTSMAN 


OAT! 


CKO. OtAETSMAN DAT! 


OBION INOINNI DATE 


TITLE 

CARO ASSYtPW-ARITHMETIC UNIT 


AW MfC 


DAT! 


AffO PfOJKT CNCMNRI OATt 


""*" 


D DATE 


ftOJECTNO. 




EAItT NUMHI 

LM 0226769-000! 


HV 

Y 

J 






sty 



INCORPORATED 



D*Ti 03/10/77 



UST OP MATERIAL 



PAGE 10 of 



I'M! NUMMI 



LM 0226769-000 



O 



'' RRINT 
ITEM 
NUMMR 


OUANTltV 

«« 
ASSEMMT 


UNlf 

OF 

ISSUE 


DWO. 
SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


0074E 










R02190413 B021JU5I2 




C074F 










RG21906U PC2140710 




0U74G 










R02190809 RC306Q512 




C074H 










P03070H6 p c 3 a 70 2 1 S 




C07U 










P03070413 PC7060116 

« 




0074K 










R07C60215 PC706U314 




C0741 










R07C60413 F07Co0512 




0074M 










R07C60710 PC7Q6J8C9 




C074N 










R08010215 PCS150215 




C074P 










R08150314 PC815J413 




C074R 










R08150512 POU50611 




C074S 










PC8150710 PC81508C9 




GQ74T 










R082GC215 PCE2U0314 




C074U 










R08200611 FC820071Q 




0074V 










RO82C06C9 PCSl-iOll* 




C074W 










R09140Z15 PC914U314 




C074Y 










P09140413 PC9UJ5U 




C074Z 










R09140710 PCS1408CS 




C076 


00004. COO 


EA 




0S72S75-0C44 


PES FIX C0l»P 620 OHMS 5 % 1/8 WATT 


QPt - PC05G621JS 


C074A 










P03070314.PC82UU116 




DRAFTSMAN 


DATE 


CIO. DRAFTSMAN DATE 


DESIGN ENGINEER DATE 


TITIE 

CARJ ASSY.PW-ARITHMETIC UNIT 


APfO MFG 


DATE 


AFRO. PROJECT ENGINEER DATE 


RELEASED DATE 


FROJECT NO 




RAIT NUMMR 

LM 0226769-0001 


R*F 
V 

J 



SO 



N^ 


1 N C O R P O 


RATE 


D 


oati 03/10/77 


LIST OP MATERIAL 


PAGE 


11 Of 


PAIT NUUIEt 

LM 0226769-0001 


™ i 

Y 


' Hint 

ITfM 


OuantitV 


UNIT 
Of 


DWO. 
Ml 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


0076B 










R01180314,PQU<K>aC9 




0071 


00002.000 


EA 




0972973-0046 


RES PIX C0PP 750 OHMS 5 1 1/8 WATT 


QPL - RC05G751JS 


C077A 










RO < U40tU.PlClS07lO 




0078 


00038. C0C 


EA 




0972915-CC49 


RES FIX C0PP 1.0 K OHMS 5% 1/8 MATT 


QPL - PCO5G102JS 


C07IA 










R01C3CS12 PC3Q60116 




C076B 










R03C60215 HC306J314 




CQ78C 










RQ3C£0413 PC306U6U 




C07C0 










R03C60710 PC306a809 




0078E 










R03C70512 FC3J706U 




C076F 










R03070710 P0307U809 




C078G 










R08010116 PCC01O314 




0078H 










R08010«13 PC8U0512 




C078J 










R08010tll P0801U71O 




CC78K 










P08010809 R11HJH6 




C078L 










R11010314 P1101O512 




C078H 










R1101C611 P1101O71O 




0O78N 










R1201O21S P12310314 




C076P 










R12C10413 M2JU512 




0078R 










R1200UU P12HJ710 




C078S 










P12C10809 PHJ10116 




DUFTSMAN 


J Uit 


CUD. DUFTIMAN OATI 


DMION INOmm DATt 


TtTU 

CARD ASSV,PW-ARITHMETIC UNIT 


AFPO-MRS 


DAT! 


un. wojici cncmnmi oati 


KIIAHD DATI 


MOJKTNO. 




LM 0226769-0001 


Y 



co 



^ 



HINT 

ITEM 

NUMffl 



C07CT 
C076U 
OOfal 

coeiA 
ooeie 
coeic 

C081D 
C0B1E 
00&1F 
C0B1G 
0081H 
C081J 
008 IK 
C081L 
C081M 

coeih 

008 IP 
C081R 

coeis 

0082 



DfAFTMUN 



INCORPORATED 



DATt 03/10/77 



LIST or MATERIAL 



PAGE 12 of 



OUANTITY 

m 

ASttMllY 



00032.000 



00002.000 



UNIT 
Of 

jgujL. 



EA 



cA 



DWO. 
NZE 



PART NUMBER 



0230590-9000 



DESCRIPTION 



Rl 40 102 15 M40104O 
P14010512 R14CU06U 

CAP .05 P* 12 ¥ 20. X C6R TRANSCAft ER I -5&35-Q00-Y5FC 
C01C2C8C9 CC13608C9 
C011308C9 CC1160 8CJ 
C01220809 C02180809 
C0310C809 C031308C9 
C04C5C8C9 C05CJ08C9 
C05130809 C0J2OO8C9 
C06C*08C9 CC7C708C9 
C071208C9 COB0W8O5 
C0917C609 CC92U160S 
C10070809 C1C12J8C9 
C11030809 CUHO809 
CL1I80809 C120/J8C9 
C12230809 C1305J8C9 
C14030809 04080809 
C141108C9 CU150809 
C14210809 
0972924-C010| CAP FIX TAM SOL 1 3 22 MFD 13 % 15 VOiJt QPL -M39003/1-2271 



|LM 



►All NUMMI 

0226769-000 



VENDOR PART NUMBER 



C«0 DIAFTSMAN 



AffO. FtOJECT ENGINEEI 



DESIGN CNONEEI 



CtRii ASSYfPM-APITHMETIC UNIT 



rtOJECT NO. 



FAIT NUMH I 



LM 0226769-0001 V 





<w 


1 N C O R P O 


RATE 


D 


DATf 03/10/77 


LIST OP MATERIAL 


PAG! 


13 of 


r t AIT NUMIEI ] 

LM 0226769-0001 


Mv S 




HUNT 

ITEM 

NUMHI 


ouANTrrv 

ASSCMMY 


UNIT 
IttUt 


DWO. 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 




C082A 










C010301C8fC01J*UlQ8 






0083 


00002.000 


EA 




0972147-0002 


CAP 68.00 Me 15V 20* CASE SIZE C 


SPR -1370686X0015( 




C083A 










C0701.C090I 






0083B 










ALTERNATE PART F0» ITEM 83 






C0B3C 










IS F/N 230855-0001 






0084 


00001.000 


EA 




0153733- 0001 


OIOOE GTO-132 / CGD-949 






C084A 










CR01C4C912 






0081 


00004.000 


EA 




0972968-0013 


SCREW 4-40 « .230 PAN HsAO CRES 






0088 


00001.000 


EA 




0226582-0002 


STIFFEKERi fU CARCS 




\o 


008$ 


00001.000 


EA 




0226565-0004 


EJECTORtSYPBCLUEC-ARITHMETIC UNIT #1 




8 


0090 


00001. 000 


EA 




O5338C7-0CC9 


EJECTOR fPC€ i NO ^-UCCKIN*. GREEN 


SCA -S-202 GREEN 


C0S1 


REF 


EA 




0226772-9901 


TEST PPCCECURS, ARITHMETIC UNIT 






0092 


REF 


EA 




0226711-9901 


SOURCE TAPEiM»STE*FItE-9604 COMPUTER 






C74AB 










R101S0116 P1015U21S 






C74AC 










R10150314 P1013J413 






C74AC 










R10150512 H1015O6I1 






C74AE 










R1015C8C9 P11010215 






C74AF 










R11010413 PI101U8CS 






C74AG 










R12010116 P14JU314 






OtAFTSMAN 


1 KH 


CK0. MAFTSMAN DAT! 


DESION INOINKI OATI 


TITU 

CARJ ASSV.PId-ARITHMETIC UNIT 




trroMK 


DATE 


AWO. nOJKT INOMMI DATI 


Kl*AH 


D DATI 


HOJKTNO. 




PArTT numkr 

LM 0226769-0001 


V 
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t icmirmwsnj-uiuTOTtD kev lvl i »\m\h i uuk^- 



c 
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•4 EXT TOOTH 
•4-40 NUT 



UXKWASHE* 

(iut TOOT«) 




Ai4f 00MW 



MCTIMI A "A 
SCALE-RON* 



MARK APPROPRIATE UV LITTIR 
IMMSDIAT1LY AFTIR ASSY OASN 
NO. ON FAB »ID» OF CAHO P»R 
PROCtSS *. 




o o o o 





MBIT 

© 

M*tr 


LOM 




mm 

O 

ON 
Or* 



® o 






jj]37*ti9(c)r/8/n auni 





-J^ 



A I *•/*• 7/ «< 
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I^V 
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UPDATE REVI3IOM LEVEL BLOCK 
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UPDATED KeVESlOli LEUEL BLOCK 
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K |»4ioas(o) a. 1 

ADDtD ITtM *1 TO LM & lOUl M 






L I 303565 (D) f?.71J*~. il-3073 
UPDATED REV LEVEL BLOCK. 



| /'/■*>» MCZ' 



CDIA.-5 BALLCOia I ■) W»»" EEF SSECtTAii. 

C«) AODED UOTt5'.3) REV l 3E0 fcEViSIO^ 

ev-ocmt*) i« t/M: i-sm j i was S9©si7-55>i 
<an Aac5iiTtM4o *t-< a'as Ae&)iT£M 39 



,j I »0«5 CO) 



'^, ^4-^fnOCLtTtD I',; 



;cutTm p.^,~.|^i < j^i < T 

RI1 THRU (t<» i y > -1^E^t4D eev SuK. 



Rtvi^tou^ c-dut kjea co 



ATI 



I. /W5TALL SWITCHES£irEmz/.2^f«;01ODEJnTeAH9).f 
EJCCTORS (ITEMS 34^35) APTFR FLOW JOLDEB 

I. MASK ALL COHNICTOR FINSIR* ON BOTH SI DCS, WHEN 
•OLDERINA TO PREVENT SOLDER FROM WICKINCr DOWN 
CONNECTOR FlNfcERS. 

3. MAXIMUM COMPONtNT HIIfiHT FROM COMPONENT SIOR OF 

CARD l» .933 , 

t. MAXIMUM LEAD LIMSTH FROM CONDUCTOR SID6 OF CARD 
% .07$ (iXCePT ON SWITCH LEADS, DO MOT CUT.) 

5.THE.CATK0DE IS MARKED Okl THE LED 

<.. SOLID WIRE FROM SIS TO El TO THE 30ARD 
USIWG ITEM 4-3 



I O 

30 



view B-B 

RIAR VltW OF SWITCH 
SM0WIN6 WIM CONN. 

30 PLACE* 
SCALl - NONf 



CARD.PW FOB -OOOI ASSV( 224T5*-OOOl) 



^[ To6lC- DI&GaAM FOR -000 1 ASS Y IZ lt, ; 57-990'j 

pisSEMSLV ~ 



*= F 



1 



IE 



tYH 



HJK 



MJKt.PjR 



i.^(» c-t*-.ii ywp 






V 



M..10 - 



:.E ■-.[■ 



-.rfl 



?» ft~9 WO'I Bl 



far mmW 



0fv;«f r 'O« 



, $ T OF MATERIALS 



wcecsus ' "*. 

i) sol si hi all tLtciam u M 7l, 

COMPO^tSTS PEA i QfOC 
HOOiTOM «A 5TD. 
SSCTlOKJ.STD S»*. T. ~ 

t) RUBB&R STAMP F-IOOJ 

HtlSHT .01 .COLOR 

BLACK. I 



Z Z i. 701 



I .. Texas Instruments 



H r 



"CARD A5SY.PW- 

CONTROL PANtL 



COMPUTER 



•f/, I D| £2^755 



LM 



Itlfl:-- 



201/202 



© 



^& 



INCORPORATED 



/ FHNT 
ITEM 
NUMH» 



C001 

C0C2 

C002A 

C0C3 

C003A 

C0C4 

C004A 

C0t5 

C0C5A 

C0C6 

COCtA 

C0C7 

CGC7A 

C0C8 

C0C8A 

C0C9 

C0C9A 

C010 

CO 10A 

OulZ 



DftAFTSMAN 



APPD MFG. 

V. 

II I Hit 



datk 02/27/76 



LIST or MATERIAL 



TAGE 1 of 



QUANTITY 
HI 

assemkt 



000C1.CCC 
JC0C5.CCC 

000C3.CCC 

0CCC2.CC0 

000C2.CCC 

00002. 0C0 

OOOCl.CCO 

00CC3.CCC 

OOOCl.CCO 

JCC01.CCC 

00001. occ 



UNIT 
Of 



EA 
EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

LA 

EA 

EA 

EA 

EA 



DWO. 
SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



226756-C001 C ARC , Pte-CONTRQL PANEL 



222222-7402 



222222-74C5 



222222-7413 



222222-7430 



222222-71S8 



2400C0-74CQ 



2400CO-7404 



2 4GCCG-7410 



24G0C0-7474 



972924-C011 



CKD. DRAFTSMAN DATE 

AFToT PtOJKfJMOINCEt ' / DATE 



LM 2 2675 



5-C001 \ U J 



VENDOR PART NUMBER 



NETWOPK SN74C2N 
Zl 12 15 211 Z12 

NEThCHK .SM405N 

Z10 218 220 

NETWORK SN7413N 

IB 216 

NETWORK SN7430N 

214 215 

NETWCRK JN74198N 

Z9 Zl S 

NETWCRK-SM4H0ON 

Z6 

NETWCPK Sr\74H04N 

Z3 Z4 Z13 

NETV.CRK-SN74H10N 

Z7 

NETWCRK-SM4H74N 

Z17 

CAP FIX 1»M SOLID 68 HF 10 < 15 VDLT 



TI — SN7402N 



■SN7430N 



QPL-M39003/1-2274 



DESIGN ENGINCEI 



CAPO ASSY.PW-CONTROL PANEL 



nana no. 

2IOO 



FAIT NUMKI 



LM 226755-0001 



u 



O 



<ty 



INCORPORATED 



HINT 

ITEM 

NUMtE, 



C012A 

CO 13 

C013A 

COl^ 

C014A 

0015 

CC15A 

CO 16 

C016A 

CO 17 

C017A 

0018 

COlflA 

CG19 

C019A 

0O20 

C020A 

C021 

CC21A 

CO 22 



date 02/27/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 2 of 



QUANTITY 
AiStMttr 



00CC5.QCC 



000C3.000 



00019. OCC 



00018. 0C0 



00019. OCC 



0C0C3.0C0 



00019. COO 



0C0C2.0CC 



CC019.CC0 



00010.CCC 



•ST r^ 

issue uu 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



CUD DIAFTSMAN 



PART NUMBER 



230590-9000 



97292^.-0010 



972946-0C46 



972946-C041 



972946-CC75 



972946-C049 



2266C9-C001 



232671-1125 



2265ea-CCCl 



226588-LCC2 



DESCRIPTION 



CI 



AFTO PtOJECT ENGINES, 



CAP .05 MF 12 V 20. * CER TRANSCAP 

C5 C6 C7 C6 C9 

CAP FIX TAM SOLID 22 MFD 10 % 15 VOLT 

C2 C3 Ci 

RES FIX UO OHM 5 X .25 W CARBCN FILM 

325 P*2 ThPli R59 

KES FIX 100 OHM 5 % .25 W CARBCN FILM 

Rl THRU R16 R20 R21 

RES FIX 2.7K OHM 5 * .25 W CARBCN FILM 

P23 P24 P26 In-ill a i, I R60 

RES FIX 220 OHM 5 * .25 W CARBCN FILM 

R18 R19 R22 

DIODE, VISIPLE LIGHT EMITTING 

CR1 THRU CR19 

PIN FCRMEC .053 DIA GOLD PLATED 

E45.E46 

SWITCH, TOGGLE-SPDT CN-NONE-rN 

SI TH°U S16 SIB S27 S28 

SWI TCH,TCCGLE-SPDT ( CN ) -OFF- ( CN I 



EAtl NtlMltl 



LAA 226755-00CI 



VENDOR PART NUMBER 



ER I-5635-OtO-VJf 0S03M 



QPL-M39003/1-22 I\ 



ROH- R-25 



ROH- R-2 5 



ROH- P-25 



ROH- R-25 



AMP-61 134-1 



DESIGN ENGINES, 



CARD ASSY.PW-CONTPOL PANFL 



flOJECT NO 



?A,T MUMIII 



LM 226755-C 001 



o 



^W 



INCORPORATED 



DATE 2/27/76 



LIST OF MATERIAL 



PAGE 3 of 



PAHI NIIMttl 



LM 226755-0001 



Z] 



2*1 


QUANTITY 
PEP. 

ASSEMEIY 


UNIT 
Of 

ISSUE 


OWO 
SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


C022A 










S17 S19 S£C S21 THRU S26 S30 






C023 


0CCC1.0C0 


EA 




226588-C003 


SWITCH, TOCGLE-SPOT ON-OFF-(CN) 






C023A 










S29 






C024 


OC002.000 


EA 




232671-1100 


PIN RECEPT REVERSE REEL STRIP FORM 


AMP-60888-2 




C025 


0CCC7.CC0 


EA 




416453-C021 


NUT, PLAIN, 4-40 UNC-2e HEX ,CPES, SMALL 


OPL- NAS671-C4 




CC27 


00010.000 


EA 




411101-0057 


LOCKWAShEH 4 EXTERNAL TOCTH CRES 


QPL- MS35335-57 




0028 


00006. CCO 


EA 




972S88-CC16 


SCREW 4-4C X .438 PAN HEAD CRES 






C029 


0C001.CC0 


EA 




226535-C001 


PANEL, SYMBOLIZED 






C030 


0C0C1.CC0 


EA 




226527-0C01 


INSULATCR.CCNTROL PANEL 01*00*-03 






C03L 


00001. OCC 


EA 




226536-C001 


FR»r»E.CCNTPCL PANEL 0l»00*05 






C022 


REF 


EA 




226757-9901 


DIAGRAM, LTGIC-CONTROL PANEL 






CO 33 


REF 


EA 




226758-99C1 


TEST FfrCCECURE, CONTROL PANEL 






C034 


0C0C1.0C0 


EA 




5336E7-CCC9 


EJECTCR , PC E,NrN-LUC KING, GREEN 


SCA-S-202 GREEN 




C035 


CC0CO.0CO 


EA 




2265E5-CC01 


EJECTCR,SYM8CLIZED-CCNTR0L PANEL 






CJ36 


OC0C1.CCO 


EA 




226563-CCC1 


STIFFENER,CCNTROL PANEL 01*00+05 






0037 


OCCC4.C0O 


EA 




972988-0014 


SCREW 4-40 X .312 PAN HEAD CRES 






C038 


REF 


EA 




226564-9901 


WIPE L 1ST .PT-TO-PT-CCNTROL PANEL 






C040 


0C002.CC0 


FT 




4U4CO-C020 


WIRE *2C ELECTRU-T I N-PLATED, COPPER 






CO ^l 


00007. 00C 


FT 




417836-C006 


WIRE FCCKLP B-22 AWG SOLID WHITE 


JUO- HH0113 




C042 


AR 


EA 




235182-C0C2 


LOCTITE SEALENT GRADE 242 


LOC— 242 




DIAFTSMAN 


DATE 


CUD DIAFTSMAN DATE 


DESIGN 


ENGINEEt DATE 


Tins 

CARD ASSY.PW-CONTROL PANEL 




APPD-MFG 

V 


DATE 


APPD PfOJECT ENGINES! DATE 


KIEASE 


D DATE 


PIOrtCT NO 




PAKT NUMIEI 

LM 226755-0001 


IEV 

u 



v^ 



INCORPORATED 



date 02/27/76 



LIST or MATERIAL 



PAGE 4 of 



£ 



FAIT NUMttl 



LM 226755-OC01 



niNf " 

ITEM 
NUMIM 



QUANTITY 

ret 

ASSEMUT 



ISSUE 



DWG 
UZf 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



© 
0^ 



C043 
C044 
C045 



AR 
00004. 0C0 
00001.000 



EA 
EA 
EA 



417486-C004 
411027-C804 
972988-0015 



CCMP0UNC SILICON RTV TRANSLUCENT 
WASHER .125 X .312 X .032 FLAT CRES 
SCREW 4-40 X .375 PAN HEAD CRES 



COR- 3144 

QPL- MS15795-R04 



CKO DRAFTSMAN 



DESIGN ENGINEEI 



CSRO ASSY,PW-CONTROL PANEL 



Afro rtoita engineeh 



PAVT NUMIEf 

LM 226755-0001 



U 



© 
-J 



v^ 



INCORPORATED 



oate 02/27/76 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 1 of 



/ HRST - 

ITIM 



C0C1 

C002 

C0C2A 

C003 

C003A 

COCA 

C0C4A 

C005 

C0C5A 

C006 

C0C6A 

C007 

C0C7A 

coca 

COCflA 

C0C9 

CCC9A 

CO 10 

C010A 

C012 



QUANTITY 

HI 
ASStMWY 



C00C1.000 
00005. OCO 

00OC3.0OO 

00002. CCO 

00002. OCO 

00002. OCO 

00001. COO 

000C3.CC0 

0C0C1.000 

CC0C1.CCC 

OOOC1.000 



UNIT 
Of 

JSIliL. 



EA 
EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 



owo. 
nit 



PART NUMBER 



226756-C001 C ARC . PW-CCNTROL PANEL 



222222-7402 



222222-7405 



222222-7413 



222222-7430 



222222-71S8 



2400C0-74C0 



240CC0-74C4 



240000-7410 



240CC0-7474 



972924-0011 



DESCRIPTION 



NETWCRK SK7402N 

21 12 25 211 212 

NETWCRK SK7405N 

Z1C 218 220 

NETWCRK SrV7413N 

28 216 

NETWCRK SN7430N 

Z14 215 

NETWCRK SN74198N 

Z9 219 

NETWCRK-SM4H00N 

Z6 

NETWCRK SN74H04N 

23 24 213 

NETWCRK-SN74H10N 

27 

NETWCRK-SN74H74N 

217 

CAP FIX TAP.T SOLID 68 MFD 10 % 15 VOLT 



CKD. DtAfTSMAN 



APfo. NOJta [Ncmm 



run numiii j mv 

LM 226755-0002 U 



VENDOR PART NUMKR 



TI — SN7402N 



-SN7430N 



UP L-M 3900 3/1-2274 



MSION INONIf I 



CCNTROL PANEL. 960B 



fA«T NUMKI 



LM 226755-0002 



KV 

u 



o 

30 



<w 


1 N C R P O 


RATE 


D 


date 02/27/76 


LIST OP MATERIAL 


PAGf 2 of 


' ,AII NUMKI 

LM 226755-0002 


u 


HUNT 

ITEM 

NUMK> 


6UANTlfV 

m 

AtSEMHV 




DWO 
SUE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


C012A 










CI 




0013 


000C5.CCC 


EA 




230590-9GCO 


CAP .05 MF 12 V 20. X CER TRANSCAP 


ER I- 5635-000- Y5F 05 03M 


00 134 










C5 C6 C7 C8 C9 




0014 


OOOC3.000 


EA 




972924-0010 


CAP FIX TAM SOLIO 22 MFO 10 X 15 VOLT 


QPL-M39003/1-2271 


CO 144 










C2 C3 C4 




C015 


00019. CCC 


EA 




972946-C046 


RES FIX 160 OHM 5 1 .25 W CARBCN FILM 


ROH- R-25 


C015A . 










R25 R42 THRU R59 




C016 


00018.000 


EA 




972946-0041 


RES FIX 100 OHM 5 % .25 W CARBCN FILM 


ROH- R-25 


C016A 










Rl THRU Plfc R20 R21 




CO 17 


00019. QC0 


EA 




972946-C075 


RES FIX 2.7K OHM 5 1 .25 W CARBCN FILM 


ROH- R-25 


CU17A 










R23 R24 R26 THRU R4L R60 




C018 


00CC3.000 


EA 




972946-C049 


RES FIX 220 OHM 5 1 .25 W CARBON FILM 


ROH- R-25 


C018A 










R18 R19 R22 




0019 


00019.000 


EA 




2266C9-C001 


DIOCE, VISIBLE LIGHT EMITTING 




C019A 










CRl THRU CP19 




C020 


O0OC2.CCO 


EA 




232671-1125 


PIN FCP^EC .058 DIA GOLD PLATEO 


AMP-61184-l 


C020A 










E45 E46 




C0Z1 


OC019.CCO 


EA 




226588-C0C1 


SWITCH, TOGGLE-SPOT QN-N1NE-CN 




C021A 










SI THRU S16 S18 S27 S28 




C022 


00010. COO 


EA 




22656a-CCC2 


SWITCH, TCGGLE-SPDT ( CN 1 -OFF- < ON I 




DRAFTSMAN 


OATI 


CKD OMFTSMAN DAT{ 


DESIGN ENGINES! DATE 


TITIE 












CONTROL PANEL, 960B 


trre.-MPG. 


DATE 


AEtD FtOJCa ENONEEI OATE 


IEUASE 


3 DATE 


MKWECT NO 




M«T NUMKI 

LM 226755-0002 


NV 

u 

J 



to 

o 

SO 



N^ 



INCORPORATED 



date 02/27/76 



LIST or MATERIAL 



PART NUMItR 



PAGE 3 of 



LM226755-0C02 



Itv 

u 



MINT 

ITEM 

NUMK« 



C022A 

0023 

C023A 

CO 2 4 

C025 

C027 

C028 

C029 

CO 30 

C031 

C032 

0033 

C034 

C035 

C036 

C037 

0033 

CC40 

0041 

C042 



ouanttty 

PCI 

ASMMILY 



00001.000 

OCOC2.000 
0C0C7.000 
C0010.000 
0C0C6.0C0 

oecci.coo 

0C0C1.CCC 
OCOC1.0CO 

REF 

REF 
0C001.0C0 
0C0G1.CC0 
OCOCl.000 
0C0C4.C0C 

REF 
OOOQ2.00C 
00007. 00C 
AR 



UNIT 
Of 



EA 

EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
FT 
FT 
EA 



DWO. 
SIZE 



PART NUMBER 



226588-CCC3 

232671-1100 

416453-0021 

4111C1-0057 

972S88-C016 

9437C2-0G01 

226537-0001 

943703-0001 

226757-S901 

2267S8-S901 

533eE7-CCC9 

226585-CC01 

226583-C.C01 

972S88-0014 

226564-9901 

4114C0-C020 

417836-C006 

235182-CC02 



DESCRIPTION 



S17 S19 S20 S21 THRU S26 S30 

SWITCH, TOGGLE-SPDT ON-OFF-(CN) 

S29 

PIN PECEPT REVERSE REEL STRIP FORM 

MUT, PLAIN, 4-40 UNC-2B HEX ,CRES, SMALL 

LOCKWASHER * 4 EXTERNAL TOOTH CRES 

SCREW 4-4C X .438 PAN HEAO CRES 

PANEL, SYMBOLIZED 

INSULMCP, CONTROL PANEL 01*00*03 

FRAPE, CCtNTPGL PANEL 

DIAGRAM, LCGIC-CONTROL PANEL 

TEST PROCEDURE, CONTROL PANEL 

E JE C TCR, PC E, NON-LOCKING, GREEN 

EJECTCR.SYMBOLIZED-CCNTPOL PANEL 

STIFFENER, CONTROL PANEL 01*00*05 

SCREW 4-40 X .312 PAN HEAO CRES 

WIRE LIST.PT-TO-PT-CCNTPOL PANEL 

WIRE *20 ELECTPO-TIN-PLATED, COPPER 

WIRE HCOKLP 3-22 AUG SOLIO WHITE 

LOCTITE SEALENT GRADE 242 



CKD DMFTSMAN 



AFPD. fHOJECT ENcmai 



VENDOR PART NUMBER 



AMP-60888-2 
OPL- NAS671-C4 
QPL- MS35335-57 



SCA-S-202 GREEN 



JUD- HH0113 
LOC— 242 



MSION INONCM 



CONTROL PANEL, 960B 



FAIT NUMKI 



LM 22675 5-0002 



«*v 

u 



v^ 



INCORPORATED 



date 02/27/76 



LIST OP MATERIAL 



PACE <f of 



mm 



MIT NUMMI 



LM 226755- 3C02 



"Sv~->\ 
U 



0043 
C044 
C045 



«« 

*W««KT 



© 



AR 
OO0C4.CCO 
00001.000 



UNIT 
Of 

_aaa_ 



EA 
EA 
EA 



OWO 
Ml 



PART NUMBER 



417486-CC04 
4U027-C804 
972S88-0015 



CKD OIAFTSMAN 



*m>. MKUICT ENGINttl 



DESCRIPTION 



CCMP0LNC SILICON RTV TRANSLUCENT 
WASJ-ER .125 X .312 X .032 FLAT CRES 
SCREW 4-40 X .375 PAN HEAD CRES 



OtUOH ENOtNHI 



VENDOR PART NUMBER 



COR- 3UA 

0PL- MS15795-804 



CCNTROL PANEL, 960B 



MtT NUMHI 

LM 226755-0P02 



HV 

U 



PROJ 
NO. 



SIZE 



NEXT ASSY 
DWG NO. 



REVISIONS 



8IOO 



226755 



LTR 



1501 



ZZbTiX 



REV 



~SW 
SHEfcf 

REV 
SHEET 



REV STATUS 
OF SHEETS 






'</■>//■ ■-■ 






DESCRIPTION 



DATE 



APPD 



5//3/7/C#cd 

; 5M Z, MSB *2 TV£u /&il8 7-//ZCS Z<f-, UHDER 
REMARK'S DELETED "/S/Si/LATE V//t# / T £m 39. 

2. S^ 3, MRE *2S TrfZU 29 j Uts&EfZ zeM^^s 
DELETED "/M5(SIAT£ M///V /TE"! 3?." 

3. 5// 3 H//PE ~30 VMS */8 B<SS/AK/GeP/S/9-Z/S/8-Z 
DELETE!? tV/ed~3/ WAS */88>Js/4£/Gl&/SjS-Z/ S/7-Z . 

4, ADDED WIRE Ws 70 THRU 74 f S// £. 



FORMAL RELEASE 



3 70 5 26 (D ) a-4~72 D. U/M^.^ CE 



CHG I •) WZES MO. I T#FU 29i3Z WAS */&BUS. ^; W//?E 5 NO 
50t35TAi?a74WA5 W/STPVC 



7 10-71 



3£ 



3 76 1 1 9 (C) 7/?/? I & U/M^u 

chg: sh 3 wise *3e sn-a vva$ cokuTto 

k e4,P€LtTtD.SH3 WIRE^WAS SMSMATURE 
GRD, 



CN388971 (D)..^-^e^7^ T 



3IJ7V \££d*<^ 



REV 



SHEET 



AMO 



■ELEASE ' 



></* 






WIRE LIST, 
POINT-TO-POINT 

CONTROL PANEL 



T 




Texas Instruments 

INCORPORATED 

INDUSTRIAL PRODUCTS DIVISION 
HOUSTON. TEXAS 



SCALE 

NONE 



226584 



1 Of S 



1 ill. 



211 










WIRE 
NO. 


DESCRIPTION 


4 

oz 

i-uj 


SIGNATURE 


COMPONENT 

CONNECTION 

FOR START 

STATION 


COMPONENT 

CONNECTION 

FOR FINISH 

STATION 


N/A 

REMARKS ,J* 

NO. 




1 


02OBUS 


AR 


GRD 


E7 


S16-2 


. ■- " :■ 40 


2 


i 


I 


,1 


a 


SI 6-2 


SI 5-2 


i i 


3 














S15-2 


S14-2 




4 














S14-2 


S13-2 




5 














S13-2 


S12-2 




6 














S12-2 


Sll-2 




7 














Sll-2 


SI 0-2 




r^o Texas Instruments 

\ TT J INCORPORATED 
^Y~r INDUSTRIAL PRODUCTS DIVISION 
Vj HOUSTON. TEXAS 


8 














SI 0-2 


S9-2 




9 














S9-2 


S8-2 




10 














S8-2 


S7-2 




11 














S7-2 


S6-2 




12 














S6-2 


S5-2 




13 














S5-2 


S4-2 




14 














S4-2 


S3-2 




1.5 














S3-2 


S2-2 




16 














S2-2 


Sl-2 




17 


■ 


f 


\ 


1 






Sl-2 


£6 


•■.:■.!-. f 


> 


18 


# 2.0 BUS 


AR 






E5 


S30-2 


40 


X 
m 

to 


10 

ON 

Ln 

00 


19 


k 


i 


i 






S30-2 


S29-2 


1 


20 














S29-2 


S28-2 




21 














S28-2 


S27-2 




22 














S27-2 


S26-2 




23 


\ 


1 




r 


" 


S26-2 


S25-2 




< 


24 


#20BUS 


AR 


GRD 


S25-2 


S24-2 


40 


















A 
















WIRE 
NO. 


DESCRIPTION 


<5 


SIGNATURE 


COMPONENT 

CONNECTION 

FOR START 

STATION 


COMPONENT 

CONNECTION 

FOR FINISH 

STATION 


REMARKS 


N/A 
IM 
ITEM 
NO. 




25 


#2013115 


AR 


GRD 


S24-2 


S23-2 




40 


26 


n 


J i 


Ji 


S23-2 


S22-2 




a 


27 














S22-2 


S21-2 






28 


if 






v 


S21-2 


S20-2 




4o 


29 


^20 BUS 






GRD 


S20-2 


S19-2 




30 


*ZZ WHT /PVK 






COCK 


S18-2 


El 


/ ' " ■- 


41 


31 




i~ 












5 m 

c- C 

ogitfl 
z 8oH 

Id S 

i h 

(/I 


32 


#20 BUS 


AR 


LOCK 


S17-2 


318-2 


-. ... ,»,.-. . , ,.,- ...... ■ • 


40 


33 


itt WHT IPVC 


/JR 


CONS00 


Sl-l 


E8 




41 


34 


A 


i 


i 


CONS 01 


S2-1 


E9 




4 


35 










CONS02 


S3-1 


E10 






36 










C0NS03 


S4-1 


Ell 






37 










CONS 04 


S5-1 


E12 






38 










CONS 05 


S6-1 


£13 






39 










CONS 06 


S7-1 


E14 






40 










CONS07 


S8-1 


E15 






41 










CONS 08 


S9-1 


E16 






> 


42 










CONS09 


S10-1 


El 7 






in 

X 
m 

CO 


to 

CD 


43 










CONS 10 


Sll-1 


E18 






44 










CONS 11 


S12-1 


E19 






45 










CONS 12 


S13-1 


E20 






46 










C0NS13 


S14-1 


E21 






47 




f 


1 


r 


CONS 14 


S15-1 


E22 




< r 


t — > » 


48 


m WHT IPVC 


Aft 


CONS 15 


S16-1 


E23 




41 





























to 







WIRE 
NO. 


DESCRIPTION 


4 

oz 

-!3 


SIGNATURE 


COMPONENT 

CONNECTION 

FOR START 

STATION 


COMPONENT 

CONNECTION 

FOR FtNISH 

STATION 


REMARKS 


N/A 

UA 

ITEM 

NO. 




49 


mwHT ipvc 


AR 


RESETSW 


S17-1 


E24 




41 


50 


1 


1 


, 


\ 


MPOSW 


S18-3 


E25 




i 


51 










IADSW 


S19-1 


E26 






52 










IBDSW 


S20-1 


E27 






53 










PCDSW 


S21-1 


E28 






54 










PCESW 


S21-3 


E29 






55 










ECDSW 


S22-1 


E30 






H 
5 n 

° X 
*z > 

0>o_ 
u>,aZ 
o *■»[/) 

JS>C 

1:3 


56 










ECESW 


S22-3 


E31 






57 










STDSW *" !;u 


S23-1 


E32 






58 










STESW 


S23-3 


E33 






59 










MADSW 


S24-1 


E34 






60 










MAESW 


S24-3 


E35 






61 










MDDSW 


S25-1 


E36 






62 










MDESW 


S25-3 


E37 






63 










MDIDSW 


S26-1 


E38 






64 










MDIESW 


S26-3 


E39 






65 










MODESW 


S27-1 


E40 






> 


66 










SIESW 


S28-1 


E41 






X 

.0 


to 

tSJ 

o> 

Ln 


67 










CLKSW 


S29-1 


E42 






68 










STERSW 


S29-3 


E43 






69 










START SW 


S30-1 


E44 






70 










STARTS*/ 


S30-I 


530-3 






7/ 


} 


' 


' 


t 


RESETS W 


517-1 


517-3 




" 


1 <M 


7Z 


*ZZ WHT iPVC 


AP. 


1 AU SW 


519-1 


5/9-3 




4/ 
















A 


















WIRE 
NO. 


DESCRIPTION 


2§ 


SIGNATURE 


COMPONENT 

CONNECTION 

FOR START 

STATION 


COMPONENT 

CONNECTION 

FOR FINISH 

STATION 


REMARKS 


N/A 

IM 

ITEM 

NO. 




73 


*2ZWHTiPVC 


>i* 


/SCS^V 


520-/ 


SZO-3 




41 


74 


*2ZWHT IPVC 


/.2/A/ 


CVlA' S*V JUMP£R 


£45 


E4& 


/A/STALL /T£^> 24 


4/ 


















































































H 

z Fl 
«z > 

o> _ 

• oo H 

;i!>c 
"o-iS 

a"" 
20 -y 

■*■ 

z -) 


































































































































































> 


















X 
m 

^1 




















































































U) 3 
< 



















1J t999Z?\a\ 



R4TES : 
I. MAXIMUM COMPONENT HtlGHT FROM 

COMPONENT SIDE OF BOARD /S .312 
I. MAXIMUM LEAD LENGTH FROM CONDUCTOR 

StOE OF BOARD IS .07^r 



MURK APPROPRIATE REVISION LETTER 
PtR REVISION LEVEL BLOCK 



ROM LOADI* *« • 




Tl^^.tt *•» «{f^\]^.. ^W~jc t £Ak WW 



D_ 



HI 



BOARD FOR -0001 ASSEMBLY (226862 -OOOl) 



LOGIC DIAGRAM FOR -0001 ASSEMBLY (226063-990))* 



ASSEMBLY 



MIa 



a\s\ 



*\J\ 



U*H» O'-M-'M WC"'«D 



II * 01 111 * 010 

CO»iClN-*G T » •*C«*rtD l)i*«tr(»i «M "I 

00 NOf KA.I 'n<l C»»- n 

MfKtt «A»«E'J • '0 "• 
DfiilO -Oil rCil' 



• 



a«i to 



• 00) 

- oc? 



7TTT- 



'3« 'o :m 



JM **° MKJ * "° 4 



Tii " iimi' » v*mT~ 



«*OC(SHS 

HSILOCn ALL IUC 
COMKNtHTS PER 
FI24 AHP/BR F-127 

ORUBBER STAMP FER 
F-100, HEIGHT .09, 
COLOR BLACK 



32 



-wsr 



l»uh 



6 I J7237/^7T3^-«- '*"!-?-» 
(tlOHIM- ITEM I! P/*J w#S 22S„0«- 20£S, 

22H04-0024, HeiMCHt. W«S SN360SO: ITEV /3 
P/» «W 226404-OOiS, H£T#0KK w»s 5U3S0Sli 
ITtM 14 P/H «V«S ZZitO4-202S M£TneHK <M»i 
SN390S2. 



/. ADDED IT. IStliA TO L/M 



' '1 uii\?iUZf 



CJ 366 299(E) /f-lfc-73 Pn*~^J~\ ///io/y *fT/U£^. 



t)0NLM, ITEM 24 WAS P/R ZfCcSS-COO/ 
Z)QNLM, ADDEt ITEM 2*BtC 



D\3a6^LB(m-ti.Jn^~^.Lm:ajceeAT-\)\-nn^\i^tt l ^. 

£0 -OOOZ 1*1 '«£ K-A/MF Af -,7/Ull ' - 1 ! "-! ■ 



ED -0002 LM TrtE fAMEAi -6MI 

EXCEPT FJi ■'TE*S ■'' I2.IS 4 l4lJi*DK0 OASHWmtCE 



F I 4O0S61K) -ifJtv—^ZlM'l/l ITEM IS\ ■■iil 1 
*"^ PU MAS SS9S44-0004 (ZIUPOAT- - L - L - 
ED REf LEVEL BLOCK 



saswiD) -*■ 

wa site*; 



2sg 



'\ tMt~. 



■//updated *er\,i 



4/2933 fe> /P/C— (i) AODeo 57, . 
/Tf/rt //£ r//XU '+B X> t//ri Ijy 

axjpoAreo Rev cev£c 

BCOCK 



'h/is \/*j*+ 



rzfr 



L^ 



4IJllL<C> **■ -<£»——. f/ie/VATEP /»/ , 
AE¥ LEVEL JlDCKtMtm 07SMX t*2\ v h(, 

4/ss?£f<:i-* -<f"*—,„//e£r/r£o ia\„ 
AEA £7tr£W/rE Sa/£A c/twes* [',) 



(Uf~- 



\.iM 



22LBU-0OOZ 


ROm L0A0E*, 9tO-J110 | 


zzLsu-oom 


torn LOADER 


PAtr uumaa 


OESCWTIOU 



Or m A T I t I 



8100 D 226659 



ZZijf&CL 



'* -^ 



' ROM 



Texas Instruments 



LOADE/R 



■ COMPUTER 



\z/i ;D 226361 1" 
LM ,, 



217/218 



v!$> 



Iexas Instruments 

INCORPORATED 



ITIM 

►WMKI 



DATS 10/ 11/7 



LIST or MATERIAL 



PAGE 3 of 



f fAUT NUMHI 

LM?26fl61 -0001 



QUANTITY 

*Hf1HtT 



•tv "\ 

J 



JttJL. 



owo. 

Mil 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 



to 



0019A 

0022 

0022A 

0023 

G023A 

0024 

0024A 

0024B 

0024C 

0025 



00009.000 



00001.000 



00001.000 



REF 



EA 



EA 



EA 



EA 



230590 -9000 



972924 -0019 



972147 -0002 



226863 -9901 



R2 



EX l-5635-000-V5F0503»l 



CAP .05 MF 12 V 20. X CFR TRANSCAP 

C3 THPU Cll 

CAP FIX TANT S0LI0 22 1FD 10 X 35 VDLt OPL--H39003/1 ~?336 

Ci 

CAP 68.00 MF 15V 20* CASE SIZE C 

C2 

ALTERNATE PART FOR ITEM 24 

IS P/N 23C855-OJ01 

DIAGRAM, LOGIC OET.RCM LOAOER 



SPR-1370686X00!SC2 



CKD DIAFTSMAN 



DI»ON INOINflU 



RCM LOADER 



AFTO. MOJICT INOINHI 



MIT NUMKI 

LM?2686l -0001 



HV 

J 



to 
to 



•<ty 


1 N C O R P O 


RATE 


D 


DATS 10/11/7 


LIST OP MATERIAL 


PAGi I of 


' PAIt NUMItl 

LM2?6fl61 -000? 


■IV \ 

J 1 


f PUNT 
ITEM 
NUMKI 


quantity 
pei 

assimiit 


UNIT 
Of 

issue 


DWG. 
SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


0001 


JQOOi.000 


EA 




226862 -0001 


PW BOARD, ROM LOADER 




0002 


00001.000 


PA 




222222 -7400 


NETWORK SN7400N 


-SN7400N 


0002A 










l\ 




0003 


oooot.ooo 


EA 




222222 -7404 


NETWORK SN7404N 




0003A 










Zll 




0004 


00001. 000 


EA 




222222 -7410 


NETWORK SN7410N 


-SN7410N 


0004A 










Z10 




0005 


00 00 1.000 


EA 




240000 -7411 


NETW0RK-SN74H11N 




0005A 










Z2 




0006 


00 301. 000 


EA 




222222 -7413 


NFTWORK SN7413N 




00C6A 










Z13 




0107 


09001.000 


EA 




222222 -7430 


NETWCPK SN7430N 


-SN7430N 


C0C7A 










Z3 




OOOrt 


00001.000 


EA 




222222 -7474 


NFTWORK SN7474N 


-SN7474M 


C0C8A 










Z12 




0009 


3 0004. 000 


EA 




222222 -7157 


NFTWORK SN74157N 




C009A 










Z14 Z15 Z16 Z17 




0010 


00002.000 


EA 




222222 -7163 


NETWORK SN74163N 




C010A 










Z4 Z5 




0011 


00001. oco 


EA 




942565 -0005 


NETWORK, S63 LD* PRGM-33301 




OIAFTSMAN 


date 


CKD DRAFTSMAN DATE 


DESIGN ENOIMHt DATE 


TITU 












PC<I LOADER, 960-3330 


APPO-MFG 


DATE 


APPO PKUECT IMGINtH DATE 


KLEASI 


D DATE 


PHOJECT NO 




f AIT NUMKI 

LM226861 -)002 


IEV 
J 






^ 



MINT 

ITEM 

NUMtM 



Incorporated LIST W MATERIAL 

DATE 10/11/7 



PAGE 2 of 



(StMNTITV 

IW 
AtgMKT 



00 UA 

0012 

0012A 

0013 

C013A 

001* 

C01*A 

0015 

0015A 

0016 

0016A 

0017 

0017A 

0018 

C019A 

0019 

0019A 

0022 

C022A 

00 23 ! 00001.000 



DHAFTSMAN 



AWO-MK!. 



UNIT 

or 

jam 



00001.000 



00001.000 



00001.000 



0000*. 000 



00001.000 



JOOOl.OOO 



00032.000 



00001.000 



00009.000 



DATE 



OATI 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



EA 



owo. 
me 



EA 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



JLM 



PAII NUMUi «l" 

226861 -000? J 



VENDOR PART NUMBER 



942565 -0006 



9*2565 -00C7 



9*2565 -0008 



5395** -0002 



9729*6 -0039 



9729*6 -00*9 



9729*6 -0057 



9729*6 -0075 



230590 -9000 



97292* -0019 



Z6 

NETWORK, 960 LOR PROM-33302 

n 

NETWORK, $60 LOR P*0M-33303 

Z6 

NETWORK, "J60 LOR PRCM-3330* 

Z9 

SOCKET, 16PIN 1C LOW PROFILE SOLPER TAIL 

XZ6,XZ7,XZ8,XZ9 

RES FIX 82.0 OHMS 5 * .25 W CARBON FILM 

R3 

RES FIX 220 OHM 5 X .25 W CARBON FILM 

Rl 

RES FIX *70 OHM 5 X .25 W CARBON FILM 

R* THRU R35 

RES FIX 2.7K OHM 5 % .25 W CAPBON FILM 

R2 

CAP .05 MF 12 V 20. 1! CER TPANSCAP 



TI -C93-16-C2 



POH- F-25 



POH- R-25 



POH- P-25 



9HH- R-?*> 



CKD. (MAPTiMAN 



APfO P*OJ(CT CNOINEH 



C3 THRU Cll 

CAP FIX T*NT SUIT 22 MFD It) % 35 VM.t OPL-M 3^003/ 1-23Q6 



FR I-5635-000-Y5F0503H 



DCSION OKHNHI 



PCM LOADER, 960-3330 



PAKT NUMHI 

LM?26B61 -OOP? 



HV 

J 



<p 



I t. AAS INaiKUMCNia 
INCORPORATED 



DATE 1C/11/7 



LIST OP MATERIAL 



PAG! 3 of 



/" fAII NUMHt 

LM?26*6l -100' 



nv 
J 



to 



MINT 

ITEM 
NUMIM 



0023A 

0024 

0024A 

0024B 

0024C 

0025 



oumnrv 

PEt 



00001.000 



REF 



UNIT 
Of 

_s»a_ 



EA 



EA 



DWG. 

sue 



C«0 OUFTSMAN 



PART NUMBER 



97214 7 -0002 



226863 -9901 



km. noita ENomctt 



DESCRIPTION 



CI 



CAP 68.00 MF 15V 20t CASE SIZF C 

C2 

ALTERNATE PART FOR ITgM 24 

IS P/N 230855-0001 

OIAGRAXtLCGIC D5T.R0M LOADER 



VENDOR PART NUMBER 



SPR-1370A86X0015C2 



DESIGN ENGINEH 



RCM L0A0ER, 960-3330 



paiit numhi 



LM226861 -ooo? 



HV 

J 



JLi 



6/ff9ZZ\a 




f 






%> 
^ 



»» 



si* 



^ 



$*: 






vll 



i 



< 
a 

X.-J 

¥ 






^ 

JT 






§5* 






Sg: 



?-jg 



£&g§ 



*^2*>-' ^ 






1 



Si* 






-tfiiSSSi'C 




T 




— .05 £#pfc/Tqjes 



4*4-40X ban 



-MARK ARRRORRlAT£ 

re* rcvkior lemei 
FARS/Oe 



rwvtsaoa/ terror 

BLOCK, 



© 




@ 



07 01 0* 10 ' ' 






'£33£Z3 \Wk ETD£Z!3 gZJD£Z!3 

" "^ IJhhJ ^3" EZTE^ ^3" WHi 

o, k!!^i}.§o!tj [ ] f " ; > •'• t?' ') &ZJ 

w^^^n^^^ WWvWV ^ fi^t*f p ■ J ■^PW^^PW^Tv' ■■■■■■■• 

»£Z3£Z3£ZI)E ■ -£™]£Zj' 

IVI1IIIT lllfll »» 1 1 lllln' ■»*■•*•'■■■■» ■ , ■■■■■■■» ■■■■■■»■ • 

° 4 &!lD3&ZtDf' """ ' -" i ' f ! i £3D 

"^^kz^-LILJ L^^J ' size 



'EZ3QJi 

lllffllfl fVTfTTnr 



^i im i mii 



'■"*""■■ 







£Z3"£Z0^3"E3 : 

E3'€ZDEn£zr 

VffVlffl ttFTTTW V ■■■ VI fl ■TlTTTTl 

C0J^!3 £!3-£33X 

1 f V ■ ■ v^K jl >1 1 fTT T* ■■■■■■ ^" ■ ■ ■ ■ ■ FT a H 
»» •**■■ w Avilillii ■■■■■■ *• lllll WWW • 



Pn : r I s — r 

i [ illlll nr vfllllVi 

[■■ """" •■ ) • £^XfgZ3* 

r J gZ3" SZ3" 

£Z3'£Z3' 

eh eh 



£X~33£~3££3£Z3 
n £^3£Z3EZ3 
J ^Z3^3^Z3 

i- illllliilliiliiilr - 



JrfO 




/o/it/7/ i-CMte /) /T£M 4V, #5 jt6 /W 
W£K£ ?26746-OOOq , 226746-0003J 

22672/- 990S 2) OCUT£D A/Ore /*)£#& 

tJOTE 3 07S MS .Oiz'. 




_gj 37/407 (C) * P^w, li-lk-ll |rf-t ;/ l-^ajjj 



f [J7/4/HKO <-f->l ^^.toL^^, |/- ;/ . 7t I^el^7 



UPDATE REVISION LEVEL BLOCK 



A/ores: 



T^T 



?*/SQ2-o/oo 



FORMAL REL£AS£ 



CH& LW IT. ** P/V M//IS Z31»O2-0ia5 



6| 374383 (C) J P^m| ll-IS-TE 
PDATEP REV LEVEL BLOCK 



InlisMJ-- 



HJ ^ 



HJ 38103Z (D) J!. Qi«K 1-27-73 ~ [X,/,[^m~^ 
ADDED ITEM fi>6 / 



u 



ttt: 



zr 



373040 (c) J.4-AUmj 4////J E±I 

CUSl)L0CATiOnorcjVK>CITO» /003 
21L0CATI0H Or&VWClTO* IOO% 
DCLETtD O CMfACtroaS //VLOCAT/QHori/OSfHH 
UPDPiTt BE\I STATUS OLOCK 






i gsg ua<- 



^7 <!fV 3/"A r^/i attxte J vya,£ X 
u0£>at£d*£v .srATus. Block 



— r;o« lm ir to w«s 230*55-000/ 

CUP (.» nr 15V /0% CASC Silt C , MIL-CSUBDtetK 
2) I Ten 60 C *t>»£0 TO LM 
-i) KCV. LCVCL BLOCK UPDATED 



M 



CN3ai Ha 
\/Z IA/ S ** 



*/*•> -wnaia ohm 






cm nsnr s ocoeg cm fflwi: 



177 



^a^ 






SEC= 



^ ^ 



^Ai^^ 



''8|H ■ iJ S— - 



MAXIMUM COMPOMC/Jr H£/GHr F*?OM 
COMflDA/£A/r S/0£ OF CARD IS..37S 
MAXIMUM l£AD i£AA£*T FROM COMOUCTOR 
SIO£ OF CARD IS..075 

TO FR£V£A/r SOCD£R FROM WICKIh/G DOWA/ 
COMecrDR P/A/<i£RS, M/#£A/ SOtOFR/AJO,. 
MASK AIL CC*/A/£CrOR F/A/G£RS ON BOTH 
sioes OF CARD 

R£F£R£MCF O£S/G//A70RS AR£ ASS/*A/£D BY 
COLUMN AMD RCW MfMOD, £XAMF££S SMOtVA/ 
B£££W OF RCFOfMX D£SfGM4TOKl t fVA/ COtfFKHJKAnOA/. 
&> 



COMPOHENr PtSKi 
COO/MA/ 
ROW 

PIUS ^; 




R£KKEAK£ D£S*H#TORS 



MISt* 13 Itll 10 Of 



m um»*osoka<m 



P»l COt/FIGURATVON 



El /IDO JIMKX flH£ UTEHIAI FROM il*0l,PtU 7 TO Pl-ll 
Oil liTHOt ;iDE OF BOARD 



.si r^fu: 



OF M A T I t I A L S 



r£ S r rPsceC, ?: I Z!J S/l - 9901) 



CA#0,PHI FOR -0001 A SSY (226320-000/) 



MASTBR FILE 



FOR -OOOI ASSY (22677 /-99Cf 



A SS£MBLY 



D D 



& H 



d d : l 



A!A JM ]-« 



J jlC|L;)V;-yi P k 




U"- t (M C'-ttwM 1WC ' iD 



•mm. 11 - cd ««i - 010 

WaC^O* 1 ** ■ "4* »nCMI*" r 1 
COKI^MtC'tT WACMIIHIO OtAMf'tIS 004 Til 

AU LktAfHVO^t 'O M ("IT M'C»( *IATinC 
«mO*I Ail fcJW »~0 V«t» tDGIt 
DO »0» iCAtl '*S OtAwNO 

AU PMfKllOtl <N IFfCHCS 
ltM>AC(l MHIO • '0 HAVf 



/ 



II) TO IM - 



~t*ulD -Ott fO,l»«*-CII 



m wa nwi ■ m 



/ SOt OCR Alt £lfC 
coMPONtMrs f¥* 
t/ousrot/ cm ST'i? 
seer 3. sro 3** 

?. RUBBER STAMP. 
F-ZOO, H£'<iHr . /?, 
COLOR BLACK 



iiZ'ffi 



■*ZF 



?- , C : z^i^T- 



wr Texas Instruments 



CT^/?^ /455/, PW- 

ARITHMZTIC O rr/LVS 



S ~C QMPUT£K 



7'iD ; 2268/ 9 



3> 



»v 



^.at 1 



225/226 



to 
to 
-a 



1 JhC l 


lEXAS iNSIKUMtNIS 

INCORPORATED 








<& 


U$T OP MATERIAL f AO| x „ 


' FAIT NUMHI 1 

LM226819 -0001 ] 


no \ 


Until 

ITEM 
NUMWI 


6uANrm 
rei 

AtsfMnr, 


UNIT 

hue 


owo. 

SIIE 


PART NUMIER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


0001 


00001.000 


EA 




226820 -0001 


CAR0.PW-AP1THMETIC OPTION 






0002 


ooocs.ooo 


EA 




222222 -7400 


NETWORK SN7400N 


-5N7400N 




C002A 










20510 20111 21233 Z1405 






00026 


• 








21409 






0003 


00002.000 


EA 




222222 -7402 


NETWORK SM402N 


TI— 5N7402N 




0003A 










ZO706.ZU05, 






0004 


00002. OOC 


EA 




222222 -7404 


NETWORK SN7404N 






0004A 










Z01C8.Z11C7, 






0005 


00001.000 


EA 




222222 -74C8 


NETWCRK-SNI408N 






0005A 










Z09C9 






C006 


00001.000 


EA 




222222 -7410 


NETWORK SN7410N 


-SN7410N 




C0C6A 










Z1510 






0007 


03002.000 


EA 




222222 -7430 


NETWORK SN7430N 


-SN743W 




C0C7A 










Z1106.Z1M2 






0008 


30001.000 


EA 




222222 -7«42 


NETW0RK-SrV7442N 






G0C8A 










Z1012 






C0C9 


OCOC1.000 


EA 




222222 -7474 


NETWORK SN7474N 


-SN7474N 




C009A 










Z0912 






C010 


OCOC1.CO0 


EA 




222222 -7486 


NETWCRK-SN7486N 






0011A 










Z14C6 






MAFTSMAN 


oaii 


OB. MAFTSMAN 


DATE 

tb-tJ- ?£. 


OIJJON ENOINEIt DATE 


TITLE 

CARD ASSV.PW-ARITHMETTC OPTION 


AFfO-MFO. 


OATI 


AffO. FIOJECT INOMf 


■1 DATE 


KUASf 


9 DATE 


FIOJECT NO. 

£706 




FAIT NUMHI 

LM226819 -0001 


HV 






\^ 



nmr . 

ITfM 

numm 



001* 

©0l*A 

00l*« 

««wc 

00i*O 
00i*E 
CO »f 
013 140 

0015 

ooi5» 

C01SR 
0016 

«©!*« 

001-6* 

C016C 

©Olfcf 

O01? 

091T* 

C018 

00 IB* 



INCORPORATED 



DAT* 10/11/7 



LIST OP MATERIAL 



PAGE 2 of 



QuoNnrv ' 



00025. 00C 



UNIT 
Of 

JSSSL 



00006.000 



00013.000 



000C4.0QC 



00001.000 



EA 



DWG 



EA 



E* 



EA 



EA 



PART NUMBER 



222222 -7153 



222222 -715* 



222222 -7175 



«t> DMFTMWN 



222222 -7181 



22222 2 -71«2 



DESCRIPTION 



WW. MOMCTIHQINta 



HETWORK SN7*153N 
101Q1 ZQ1C2 Z0103 Z0105 
Z02C5 Z02C8 23209 20*07 
ZQ*C8 Z05C8 I05O9 ZC702 
20801 20602 20803 ZC902 
Z09C5 Z1CC1 21301 21 202 
Z1303 Z1*C1 21*03 Z1531 
21503 

NETWORK 5N7*15*N 
Z0303 20*05 2120ft Z12Q8 
21210 212 12 
NETKdfrK SN7U75N 
201 C6 2C1C7 Z0203 1023 7 
ZQ3C9 ZC*C9 20*10 Z07C9 
Z11C3 2120* 21235 21*32 
21502 21*0* 20537 
N*ThCRK 5r\7*18lN 
20301,20 5t 1,2 0503,21 101 
N e ThCWK 5N1V182N 
Z06C5 



MSION (NQINfH 



PAH NUMUI 



LM??6B19 -nooi 



1± 



VENDOR PART NUMBER 



-SW7*153N 



-«!N7*15*N 



CA*Q ASSY.PW-ARITHMFTK PP T T ON 



MtT NUMKI 

LM??e>*i9 -oooi 



•tv 






^ 


1 N C O R P O 


RATE 


D 


DAT*. 10/11/7 


LIST or MATERIAL 


PAGE 3 of 


' PAIl NUMitE ! 

LM226819 -0001 




i ITEM 


quantity 

m 
AtUMnr 


UNIT 
Of 

ISSUE 


owo. 

SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


0020 


00002.000 


EA 




222222 -7193 


NETWORK SN74193N 


-SN74193N 


C0 20A 










Z03C7.203C8 




0021 


00004.000 


EA 




222222 -7194 


METKCRK SN74194N 


TI -SN74194N 


0O21A 










20206, 206 Cfc, 20804, Z 1104 




0025 


00004.000 


EA 




240000 -7400 


NETH0BK-SN74HC0N 




j 00 25 A 










20809, 2 100 4, no 8. 21407 




' 00 26 


00011.000 


EA 




240000 -7404 


NETWCRK S , K74M04N 




002CA 










20201 20202 Z0305 2C707 




1 C026B 

i 










210C5 21CC9 21011 Z1108 




j 0026C 










21112 21410 20609 




j C027 

1 


00005.000 


EA 




240000 -7410 


NETW0BK-SN74H10N 




C027A 










20708 20810 20908 21036 




C027B 










21007 




C028 

i 


OCO02.C00 


EA 




24C000 -7411 


METWGRK-SrW4HUN 




| C028A 










2O8C5»208C7 




j C029 


OC001.000 


EA 




240000 -7420 


NETW0BK-SN74H2ON 




0029A 










21212 




C030 


OC002.0CC 


EA 




240000 -7421 


NETW0RK-SN74H21N 




003OA 










20109,20814 




1 00? 1 


00003.000 


EA 




240000 -7430 


NETWCPK-SK74H30N 




OUtrtVMAN 


DAT! 


C«0 MAniMAN DATE 


DESION 


INOINfEl DATE 


TITIE 

CAHO ASSV,PW-ARTTHf*FT!C OPTION 


aho-meg. 


DATE 


AfTD. KOJECT ENOINf El DATE 


■EUAil 


3 DATE 


PSOJECTNO. 




MET MUMNI 


MV 


»■ 














LM226819 -0001 


y*\ 



© 



<%>■ 


i N C O *» P O * 


A T E D 

UNII mvo 


da* lCJll/7 




LIST OP MANUAL rMBt 

DESCHIPTtON 


t, of 


IM?26B19 -0001 \ ^ 
VENDC* PA*T NUMBH 


".) 


•mm 
I*"W 

C031A 




OF 

■KM 


sat 




Z1505.Z15C6,Z1508 




0032 


OCQC2..000 


Eft 




24000 C -7440 


NETWC1»*-SM4M40N 




003 2 A 










Z1002,Z1CO 




0033 


OCOCl.000 


€A 




240000 -7451 


NEThCR*~SK74H51N 




0033* 










Z14C8 




0034 


0000 7. 00C 


€A 




240000 -7452 


NETtaC«»C-5M4H52N 




0034 » ; 










ZOll0,ZC112.ZO3iO.ZO31.1 




C034B 










ZO411«I0412.£1305 




0035 


00004*000 ' 


EA 




240000 -7453 


NETWORK-5K74H53N 




i 0035ft i 










Z01C4,Z02C4.Z0603 #10704 




i . 
, 0036 


00001.000 


Eft 




240000 -7454 


NETW0BK-SN74H54N 




CO 3* A 










Z08C8 




0037 


10304.000 


EA 




240000 -7461 


NETW0PK-SK74M61N 




1 

CO 3?* 










ZO61O»Z06lUZ0612tZ07lO, 




0038 


00004.000 


EA 




240000 -746 2 


N€TV.C*K-SK7^62N 




' C01SA 










Z06C7W07C5,Z13C4,ZC703 




■< 00 3*9 


00001 .000 


EA 




240000 -7103 


N€TW0*« SN74M103N . 




., CO 39* 










Z0811 




00*0 


000 1 3, 000 


Eft 




219402 -7465 


NETWORK Sfc7*S*5N 

Izo9io,zioio^iio<?.znio 




CO 40 A 

, DMFTWWH 


-*~ " " HI 


CKD DOflWDI s*™ 


OftIGN INOINfM "■•« 


CA«D ASSVtPW-A^ITMPETlC OPTION 

— i j»it NUWWI 


■V 


tm*»Q- 


- mn 


*m> «o*ct noMM D »™ 


"-MlKOfO °* Tf | 


mo«CT*io. 




IM226B19 -0001 


vj 






*& 


1 N c o r r o 


m A T E 


D 


DATI iC/ll/7 


LIST or MATERIAL 


PAGE 5 of 


' PA1I NUMUI 

LM226819 -OOOl 




MINT 

itim 

NUMItl 


flUANTlTV 
ffl 


u oH T 

Mil 


owo 

Hit 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


C040B 










ZUU,Z1404,Z 1411,2150 7 




0040C 










Z15G9.Z15U 




00*3 


00001.000 


EA 




943793 -0001 


NETWCRK,PPCM, 32X8,40 NO 1 




00*3* 










ZO907 




C043B 










* ALT 226748-0001 




0044 


00001.000 


EA 




943793 -0009 


NETWORK ,PROW,32X8,A0 NO 9 




C044A 










Z0712 




C044B 










* ALT 226748-0009 




0045 


00001. 000 


EA 




943793 -0010 


NETWCRK.PPCH, 32X8,40 NO 10 




0045A 










Z0212 




C045B 










* ALT 226748-0010 




C046 


00001.000 


EA 




943793 -00C4 


NETWCRK ,PPO, 32X8,40 NJ 4 




00 46A 










Z0511 




C046B 










* ALT 226748-0004 




0047 


00001.000 


EA 




943793 -0005 


NETWORK , PRO, 32X8, 40 NO 5 




C047A 










Z0906 




0047B 










* ALT 226748-0005 




0048 


00001.000 


EA 




943793 -0006 


NETWORK, PPO, 32X8, 40 NO 6 




0048A 










Z0812 




0048B 










* ALT 226748-3006 




>RAFTSMAN 


DATI 


CUD DRAFTSMAN OATt 


DtSION 


INGINtM DATt 


Tint 

C*K0 ASSY,PW-ARITHMFT!C OPTION 


IWO MfG 


OATt 


APfO. WO.KCT INGINtM DATt 


MUASf 


» DATt 


MtOJKT NO. 




f A«T NUMIH 

LM?26819 -0001 


«fv 






<ty 



ftINT ■ 
ITEM 
NUMMt 



0049 

0049* 

0049B 

C050 

C05CA 

C0 50B 

0051 

0051 A 

0O55 

0O55A 

C055B 

C055C 

C0550 

C055E 

0055F 

C055G 

C055H 

0O55J 

C055K 

0O55L 



DtAFTSMAN 



INCORPORATED 



QUANTITY 

ret 



00001.000 



00001.000 



O3OC3.0OO 



00030.000 



UNIT 
Of 

JS5U£_ 



EA 



EA 



EA 



FA 



DWO 



DATE 1C/11/7 



LIST or MATERIAL 



PAGE 6 of 



PART NUMBER 



943793 -0007 



943793 -0008 



539544 -0002 



538130 -C040 



DESCRIPTION 



CUD OUAFTSMAN 



APTO nOJECT eMGWHt 



NFTfcCRK t PPCM,32XB,A0 IM0 7 

Z0211 

* ALT 226748-0007 
NETWCf>K,PPCr*.32X8tA0 NO 8 
Z0512 

* ALT 226148-0008 

S0CKFT.16PIN IC L04 P33FILE S0L0FR TAIL 

XZO210.XZC306.KZO904 

RESISTOR 430. JO 1 OHM .125W 5* 

R01110413.P01115012 

ROlll0fcll,ROillO710 

«011108C9,P031?0116 

R0312021!.P0312031* 

R03120413.ROU20512 

RO3120611.RO3120713 

RO312C809,R07110116 

R07110215.R07U0314 

R07110413. "07110512 

B071106ll, 1 «07U0710 

RQ711C8C9,P0eC60314 



(iM 



fUl NUMItl 

226819 -000 



VENDOR PART NUMBER 



,i lV ; l 



TI -C93-16-02 



MIL-RCR05G431 JS 



OISION CNOINCEt 



CA*D ASSY.PM-APITHMETIC OPTION 



PART NUMM R 

LM*2fc-*i < ' -roe i 



HV 



to 



^ 


1 N C O R P O 


RATE 


D 


DAT! 10/11/7 


LIST OP MATERIAL 


PACE 


7 of 


/ rABI NUMKI 1 

|LM226B19 -0001 j 


1 

Hi 


' f»INT ■ 
ITEM 
NUMIEI 


QUANTITY 

m 

AiifMllY 


UNlf 

or 


owo 

SIZE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


VENDOR PART NUMBER 


0055^ 










R0B0e0413 t PC 8060611 




0055N 










R08C6C 7 10 tRO 8060809 




C055P 










R09030«13tR0903061l 




0O55R 










R09030710,RC9030B09 




C056 


0000*. 000 


EA 




972975 -00*6 


RES FIX CCNP 750 CHMS 5 * 1/8 WATT 


QPL- RC05G751JS 


CQ56A 










R08060116.R08060215 




0056B 










R08C60512.R09030116 




C059 


00024.000 


EA 




230590 -9000 


CAP .05 "F 12 V 2 J. * CFR TRANSCAP 


ER I-5635-000-V5F0503* 


C059A 










COIC4C8C9.CC1080809 




C059B 










C0110C809,C01120809 




C059C 










C0201C8C9,CC20<»0<i09 




C0590 










C03O50809,C0310J809 




C059E 










COA120 8C9,CC«lO0 8O9 




0059F 










C06C908C9.C0612J8T9 




C059G 










C07(HC8C9,CCeC50809 




C059H 










C08C7C8C9tC08113809 




C059J 










C09C8C809.C09100 809 




C059K 










C10C50809.C10110309 




C0591 










C1203C8C9.C14040809 




CC59M 










Cl»>C9C8C9tCl*iUD809 




DIAFTSMAN 


PATI 


CUD DRAFTSMAN DATl 


OBION INGtNttl DATE 


Tint 

CAO A<SY,PW-ARITHMETTC OPTION 


AFFD-MFG 


DATl 


IN. nOJECT tNCMtf t DAT! 


RlfAStO DATE 


PtOJKTNO. 




f A«T NUMKI 

LM226819 -0001 


HV 



^& 



INCORPORATED 



DATE 10/11/7 



LIST or MATERIAL 



PAGE ft. of 



QUANTITY 



PAII NUMtkt 



LM'PhPio -0001 



m 



4*. 



PfINT 

ITEM 

NUMWt 



C06C 

C060A 

0060B 

C060C 

0061 

C062 

00 63 

006* 

0065 

C066 

0067 

0068 

0069 



DRAFTSMAN' 



00002.000 



0000*. 000 
00001.000 
00000.000 
00001.000 
REF 
REF 
REF 
AR 
AR 



UNIT 
Of 



EA 



EA 
EA 
FA 
EA 
FA 
FA 
EA 
EA 
FT 



owe 

U2E 



PART NUMBER 



9721*7 -0002 



972988 -0013 
226582 -0001 
226585 -C005 
533887 -CC09 
226822 -9901 
22677 1 -9901 
226599 -9901 
235182 -0002 
*ll*00 -002* 



DESCRIPTION 



CAP 68.00 MF I5\l 2)* CASE SIZF C 

C07C1.CC9C1 

ALTERNATE PART FOR I T E "1 60 

IS P/N 23C855-0001 

SCREW *-*0 X .250 PAN HEAD CRFS 

STIFFENER.PW CARDS 01*OO*0 

EjECTCRfSVMBOL!ZED-A<UTHMFTIC UNIT #2 

EJECTOR, PC B,N0N-LCCK I NO.GREFN 

TEST PROCECURE, ARITHMETIC OPTION 

SOURCE TAFE,MASTER C ILE-960A COMPUTER 

SPEC ARITHMETIC OPT «=C* MOPEL 960A CPT 

LOCTITE SEALENT GR*DE 2*2 

WIRE, 2*AWG ELECTPJ TM PLATED COPPER 



VENDOR PART NUMBER 



SPR-13706 86X1015C2 



SCA-S-202 OREFN 



LOC— 2*2 



CKD DRAFTSMAN 



DESIGN ENGINCM 



CMO ASSY.PW-ARITHMETir OPTION 



AFTD ftOJECT ENGINES! 



FAIT NUMMI 

LM226819 -0001 



t/« 




Z MOSZ t3/e &H- 
1*10 FLAT 

z*/o ext TOOTH 



ORAHU 



RED 



Z5t.ll 



GURE \ 



processes: 

I. BOLDER PER F-lil 



IJOTEt)'. 

DD A^=.EMBtS A."i SHOVUKi |kj FIGURE. 
I WHEM USIUG GLOBE. EATTE.RI E.S. 
A"iSEMBLE A.=a SHOWM Ikl FIGURE 
Z VWME.IU USIkJG EAGLE-PI CHER 
BATTERIES 

[I] DISTANCE BETWEEN ITEMS I IMY BE GREATER 

AT BOTTOM THAN AT TOP 
QO IUSTALL ITEM 10 50 THAT TOP EDGE OF ITEM 

10 IS IU DUE. WITH THE BOTTOM EDGE OF THE 

CUTOUTS IN ITEM I 
S INSTALL ITEM Z SO THAT THE TWO VENT HCLES 

IN THE BOTTOM BATTERY AEE NOT COVERED 



REVISIONS 




WHITE 



BLACK 



ZNUZiaMDD- 
JT«T6 PKTBtU 



eo Flat ,i.-:#6e cut t: 

111 4 PL*CE; IZ)AODEZ FLUTWiMER 

Ui/OEl SCitlV MEAO /S1S4 '•*! J H J Z 

ICi-lZ X //<£,¥ M "SZZJ M;7E ZlFLAi 
L/H:t£HDSS3 ITEM. £1? TC CMtiJIIEM 

L n.jj Z3i(jyi-003! 



t/J&miO P6K fXT£Ui/lfc EildlUEttlUG 



CN4C2?0ZK'>SDaU**. (I) ADDED NOTE 
4- 



it y/w tacAr/A/s dim 



CM2O07Z (C) <D. WiAUUa 

(II LM ITCU7 Qty WAS AR 



H 



vVy 



Wn 



/7rM *//t>/;i 



4-/3-77 



pr 



f^tAy 



'jbff* 






REV «StAlTUS 
OP ■5UESTS 



~A 



UNLESS OTHCRWISC SPECIFIED 



REMOVE ALL BURRS AND SHARP 
EDGES 

CONCerw-THcrrv machinku 
diameters 010 fir 
mwensonal umrts applv 
■sfqre finish processing 
k3ent1fy-ng numbers shown in 
parentheses for refep6nce onlv 
interpret drawinq in accordance 
with mk.-std-100 



KOU TOLERANCE 



THPU **5H? THRU T 22? THRU * 

las -001 aso -001 500 - 

OO] loop-- 001 2 OOP' 



7»- 



NEXT AbSV 



PART Of* DCNT1FV1NQ NUMBER 



NOM P I CL ATUW1 OH OeaCJWFTlON 



SPECiFlCATON 



APPUCATtON 



UNLESS OTHERWISE SFECFCD 

■ DIMENSIONS ARE IN INCHES 

■ TOLEPancES 

ANGLES -1' 

3 place decimals s.oio 
2 PI-ACE DECIMALS *.02 



MArERkALi 



PARTS LIST 



DATE 






^/' /:* 



CONTRNO 
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094366J-0CO1 
0226598-0001 
094 3661-0001 
0226576-0001 
0972558-3C01 

0972986-0008 
0972361-0001 
0416622-0033 
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0943801-0001 
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CASE, BATTEFY 

INSULATOR, BATTERY 

RETAINER, BATTERY 

CABLE ASSY, BATTERY 

BATTERY, 12V 4.5AH 

BT1 BT2 

SCREW 10-32 .375 PAN HEAD CRES 

TAPE, FOAM VINYL .250TK X 1"W GREY 

WASHER «10 FLAT 

LOCKWASHER #10 EXTERNAL TOOTH CRES 

CLIP ADHESIVE BACK PLASTIC 1/4 10 

LABEL, INSTRUCT IONS, BATTERY ASSY 
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' FAIT NUMIEI 

LM0943659-0001 



KEV > 

E 



VENDOR PART NUMBER 



NRS 
QPL 

DEK 



— V548 GREY 
- AN960C10L 

-DK-250 



BATTERY ASSY, 960B t 980B COMPUTER 



"73-/XX- 



I PART NUMBER 

L^0943659-0001 



REV 

F 







1 




| 






'? 






+ 


! 


t"> ■ C .■"? .7 "7 


I n>i 






I 


A 






, 












. ■#■ 
















•fvv >:h| 




" "'■ ; 


,.<f v. -^ ,■'.• 


I : '.•• ■- * ~ 












"/J 
















D#H-»«"»*Pw | n»n i ,i«-n 




__ )t 

I 


' f-f ■ »■ .-- ' ' ', 


t-: : 

! 

! -V-J.' 


■[--- 




I ^ 




■ i.' . , / 


■ -A 












AJ 


,±Lii^__ 


**•*»> ,.' ^'.T.:: 1 .:"" :*.■ ..*». v..> •„/;;■ 


A 


-4 !• 


, , > IPVC ^i— ' 


I"" 


,-j "■ 






A i J 




> -f i 












;._V,.. J 


t ;:, 9^'-. ^' 


J r^,.^ t _. » '- ^.i -vU, a?a3L. 


































; . \\ a "i 


li ■■ ft » '""*.. ." :■ - ?.-'■ t 1 ■■ ■ -< o 


































>. T 


' ->. 














M* 
















*■* 




U V r. | >- 


. ^j"i * . ,' l - > * "■ i' ..'■'"! f ..: ::j ' ■ i N w i 




























- 






., ; * ■ a 








































— 


































*-* ' " „ . (k v - *■''.. 










. 




■ 










- 


.... 








"" 




































-. .-■ - ■ "' 








* 


























■ ■;:., 


<?■ ■ - . " ' -. ,' > '. -J _. 



c 






. •'- "i : - I-*-' »*- ■!,< | | ^ i ij X AS Instruments 




Texas Instruments 

INCORPORATED 



DATE 05/01/75 



LIST OF MATERIAL 



PAGE 



of 



LM 



PAKT NUMIEI 

224574-0001 



PUNT 

ITEM 

NUMBE* 



UNIT 

OF 

ISSUE 



owe 

SIZE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VENDOR PART NUMBER 









0301 
0002 
0004 
0305 
0006 
0007 
0008 
0009 
0012 

oon 



00001.000 
00004.000 
00001.000 
00002.000 

AP 

AR 

AP 

AP 

AP 
00004.000 



EA 
EA 
EA 
EA 
FT 
FT 
FT 
FT 
FT 
EA 



231253-0084 
232142-0003 
23546 3-0006 
235463-0001 
538347-4299 
538347-4099 
538347-4399 
538347-4999 
415780-0091 
235837-1000 



CONNECTOR 6P WHT CAP 480084-1 
CONTACT #18-#22 WIRE 

STRAP STD MKR BUNDLE DIA TCI 1-3/4 IN 
STRAP MINATURE BUNDLE DIA TO 3/4 IN 
WIRF HOOKUP B-20 AWG 19 STR RD/WH 
WIRE HOTKUP B-20 AWG 19 STR BK /WH 
WIRE HODKUP B-20 AWG 19 STR OR/WH 
WIRE HOOKUP B-20 AWG 19 STR WHITE 
SLEEVE, VINYL .208 DIA BLACK .020 WALL 
TERMINAL LUG FASTON INSUL AWG 22-18 



AMP-480084-1 

AMP-42859-1 

PNO-SSM-2 

PNO-SST-1 

JUD- HH0118 

JUD- HH0118 

JUD- HH0118 

JUO- HH0118 

OPL- HIL-I-7444C 

AMP-60972-3 TAPE "TG 



CKD DtAETSMAN 



DESIGN INCINEE1 



CABLE ASSY, BATTERY 



APPO PHOJECT ENGINEEI 
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PAUT NUMIE8 



LM 226576-0001 
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Manual Tit'"- Model 960B Computer Maintenance Manual Parts Lists 
and Assembly Drawings (942773-9704) 



Manual Pate:_ 1 May 1977 

User's Name: 

Company : 



Date of This Letter:. 
Telephone : 



Office/Department : . 



Street Address:. 



City /State/Zip Code:. 



Please list any discrepancy found in this manual by page, paragraph, figure, or table number in 
the following space. If there are any other suggestions that you wish to make, feel free to 
include them. Thank you. 



Location in Manual 



Comment /Suggestion 



NO POSTAGE NECESSARY IF MAILED IN U.S.A. 
FOLD ON TWO LINES (LOCATED ON REVERSE SIDE), TAPE AND MAIL 



FOLD 




NO POSTAGE 
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IF MAILED 

IN THE 

UNITED STATES 



BUSINESS REPLY MAIL 

FI RST CLASS PERMIT NO. 7284 DALLAS, TX 
POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE 



TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 

DIGITAL SYSTEMS GROUP 

ATTN: TECHNICAL PUBLICATIONS 
P.O. Box 2909 M/S 2146 
Austin. Texas 78769 
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